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Nelle tavole che seguono, sono raccolti i risultati delle 
principali Osservazioni Meteorologiche fatte all*Osservatorio della 
R. Università di Torino nell’anno 1908. 

Le notazioni e i simboli usati sono quelli che si adoperano 
generalmente: la forza del vento è espressa nella scala 0—4- 
la nebulosità del, cielo nella scala 0 — 10. 

Le meteore sono indicate coi simboli internazionali proposti 
dal Congresso di Vienna ed ora adottati comunemente : 


Pioggia.# 

Neve. 

Nevischio. a. 

Grandine. A 

Nebbia.= 

Nebbia all'orizzonte . . . 

Brina.V 

Gelo. l_, 

Gelicidio.cso 

Rugiada. _q. 

Aghi di ghiaccio . . . . — 

Caligine.oo 


Temporale . . . 
Temporale lontano 
Lampi senza tuoni 
Lampi e tuoni 
Vento forte. . . 

Vento fortissimo . 
Uragano di neve . 
Alone solare . . 
Alone lunare . . 
Corona solare . . 
Corona lunare . . 
Arco baleno. . . 


Le nubi vengono specificate con le abbreviature : Ci = cirri ; 
Cu = cumuli; S = strati; N = nembi; Ci-Si = cirro-strati; 
Ci-Cu = cirro-cumuli; S-Cu = strato-cumuli; Cu-N — cumulo- 
nembi. Quando si scorgono più forme di nubi, queste si notano 
nell’ordine della loro predominanza. 

Gli esponenti 0 e 2 o 3 indicano che la meteora alla quale 
si riferiscono, è di poca intensità, oppure forte o fortissima; la 
lettera n ed i numeri I, II, III significano che la meteora è 
stata osservata nella notte oppure verso le 9, le 15 o le 21. 

Le ore sono contate da una mezzanotte all’altra in tempo 
medio dell’Europa Centrale. 

I valori medi giornalieri sono ottenuti prendendo la media 
dei valori osservati alle 9, alle 15 e alle 21 ; fuorché per la 
temperatura, che è ottenuta facendo la media dei valori estremi 
e delle temperature osservate alle 9 ed alle 21. 

I dati relativi alle precipitazioni ed all’evaporazione di 
ciascun giorno si riferiscono al periodo di tempo ch§ decorre 
dalle ore 21 del giorno precedente alle 21 di quello indicato. 

Nell’ultima tavola sono confrontati coi valori normali i ri¬ 
sultati ottenuti in quest’anno, ai quali furono già applicate le 
correzioni di cui tratta il Dr. Rizzo nella Nota alle Osservazioni 
meteorologiche eseguite nel 1894. 

































4 


Gennaio 


5 


DATA 

Pressione atmosferica 

(ridotta a 0°) 

Temperati» 

■a deU’aria 


Umidità assoluta 

Umidità relativa 

illimetri) 

DATA 

9 

15 

21 

Media 

Min. 

Mass. 

9 

jlI 

81 

| Media 

9 

1 ■ 

I 21 

| Media 

9 

15 

21 

| Media 

' "il 

1 

734.30 

733.20 

733.65 

733.72 

2.5 

4.6 

3.1 

4.6 

3.2 

3.6 

5.4 

5.9 

5.5 

5.6 

95 

93 

95 

94 


1 

2 

34.72 

35.49 

37.90 

36.04 

0.0 

4.5 

0.6 

4.5 

3.8 

2.2 

4.6 

j 5.2 

[ 5.8 

5.2 

96 

82 

. 97 

92 


2 

3 

42.23 

41.75 

41.64 

41.87 

—0.5 

4.0 

0.0 

1.0 

0.0 

1.0 

4.5 

| 3.7 

3.2 

3.8 

98 

75 

71 

81 


3 

4 

40.80 

39.96 

41.69 

40.82 

—2.5 

0.1 

-2.2 

0.1 

-0.8 

-1.4 

3.7 

| 3.7 

; 3.6 

3.7 

81 

j 80 

82 

81 


4 

5 

46.08 

45.46 

45.75 

45.76 

-3.0 

1.0 

-2.8 

1.0 

0.0 

-1.2 

3.4 

■ 4.2 

4- 1 

3.9 

91 

i 93 

89 

91 


5 

6 

45.78 

44.51 

44.22 

44.84 

-3.0 

1.9 

—2.5 

1.6 | 

0.0 

-0.9 

3.5 

3.6 

4.4 

3.8 

92 

j 71 

96 

j 86 


6 

7 

41.55 

39.13 

38.17 

39.62 

-3.5 

1.1 

—2.8 

1.1 

0.2 

-1.3 

3.4 

1 3.8 

3.7 

3.6 

91 

| 78 

79 

83 


7 

8 

33.19 

28.22 

26.00 

29.14 

—2.0 

0.5 

-0.6 

0.5 

—1.3 

-0.9 

3.6 

4.5 

3.6 

3.9 

82 

91 

86 

86 


8 

9 

23.62 

23.86 

24.44 

23.97 

-4.2 

0.5 

—4.2 

0.5 

-0.2 

-2.0 

3.2 

4.3 

4.0 

3.8 

95 

90 

89 

91 


9 

10 

28.46 

30.13 

33.79 

30.79 

-3.3 

0.0 

-3.3 

0.0 

-0.4 

-1.8 

3.2 

4.4 

! 41 

3.9 

91 

96 

92 

93 


10 

11 

742.69 

745.77 

748.43 

745.63 

—2.0 

2.5 

-1.5 

2.5 

0.0 

-0.2 

3.4 

’ 3.1 

4.4 

3.6 

82 

57 

96 

78 


11 

12 

50.51 

50.12 

49.31 

49.98 

-J.8 

0.3 

-2.8 

0.3 

—1.0 

-1.6 

3.6 

3.3 

! 3 - 7 

3.5 

96 

69 

86 

84 


12 

13 

47.69 

46.68 

47.49 

47.29 

-5.0 

1.5 

—4.4 

1.5 

-0.8 

-2.2 

2.9 

3.7 

3.4 

3.3 

88 

72 

79 

80 


13 

14 

47.74 

47.24 

47.61 

47.53 

—4.i 

2.3 

—3.7 

2.3 

1.2 

-1.1 

3.2 

3.2 

4.0 

3.5 

93 

60 

80 

78 


14 

15 

47.47 

46.56 

47.25 

47.09 

-3.0 

3.9 

—2.5 

3.9 

1.8 

0.1 

8.5 

2.6 

| 3.7 

3.3 

92 

44 

71 

69 


15 

16 

47.01 

46.07 

46.75 

46.61 

-2.4 

4.1 

—2.3 

4-1 

2.1 

0.4 

3.5 

3.5 

4.1 

3.7 

90 

57 

77 

75 


16 

17 

46.01 

44.70 

45.15 

45.29 

—1.4 

5.0 

—1.4 

5.0 

3.1 

1.3 

3.6 

3.9 

3.9 

3.8 

88 

60 

67 

72 


17 

18 

47.18 

45.72 

45.93 

46.28 

-0.4 

6.2 

0.7 

6.2 

4.0 

2.6 

4.1 

4.6 

4.7 

4.5 

83 

65 

77 1 

75 


18 

19 

44.14 

43.19 

43.73 

43.69 

-0.9 

7.0 

0.6 

6.9 

4.3 

2.8 

4.2 

4.6 

4.5 

4.4 

88 

61 

72 

74 


19 

20 

44.12 

43.26 

44.15 

43.84 

-2.0 

5.9 

1.0 

5.9 

3.9 

2.2 

4.4 

5.2 

5.1 

4.9 

89 

74 

83 

82 


20 

21 

748.02 

749.45 

750.84 

749.44 

0.5 

5.3 

1.9 

5.2 

3.3 

2.8 

4.5 

5.2 

5.1 

4.9 

86 

78 

88 

84 


21 

22 

50.08 

48.48 

47.56 

48.71 

1.9 

5.9 

2.6 

5.7 

3.7 

3.5 

4.9 

5.3 

5.1 

5.1 

88 

77 

85 

83 


22 

23 

45.50 

45.47 

46.97 

45.98 

-0.5 

6.0 

0.5 

5.9 

4.2 

2.6 

4.3 

4.9 

5.2 

4.8 

90 

71 

84 

82 


23 

24 

49.88 

49.77 

51.02 

50.22 

—1.6 

3.7 

-1.6 

3.7 

1.8 

0.6 

3.9 

4.7 

4.5 

4.4 

96 

78 

85 

86 


24 

25 

47.50 

46.83 

47.49 

47.27 

-3.4 

0.1 

—1.7 

0.1 

-3.4 

-2.1 

3.8 

4.2 

3.3 

3.8 

94 

96 

93 

94 


25 

26 

47.15 

44.72 

44.36 

45.41 

-3.0 

2.0 

—2.7 

2.0 

1.3 

-0.6 

3.6 

3.4 

4.3 

3.8 

96 

64 ; 

85 

82 


26 

27 

40.08 

37.07 

34.92 

37.36 

-0.5 

7.2 

1.7 

7.2 j 

4.8 

3.3 

4.5 

5.0 

5.1 

4.9 

87 

66 

79 

77 


27 

28 

33.43 

31.45 

30.43 

31.77 

4.0 

11.6 

5.3 

11.6 

7.0 

7.0 

5.0 

7.2 

6.2 

6.1 

75 

7! 

82 

76 


28 

29 

26.74 

26.05 

27.57 

26.79 

2.1 

5.1 

4.0 

4.5 

2.1 

3.3 

5.6 

6.0 

5.1 

5.6 

92 

95 

95 

94 


29 

30 

33.83 

33.85 

35.42 

34.37 

0.5 

5.5 

2.5 

5.5 

2.9 

2.8 


4.8 

4.6 

4.6 

82 

71 

81 

78 


30 

31 

36.14 

34.38 

34.49 

35.00 

—0.4 

4.5 

0.0 

4.5 

2.7 

1.7 

40 

4.2 

4.3 

4.2. 

87 

66 

77 

77 


31 

Media 

741.73 

740.92 

741.42 

741.36 

—1.42 

3.67 

—0.60 

3.53 1 

1.73' 

0.86 

3.98 

4.38 j 

4.40 

4.25 

89.5 

74.2 

83.8 

82.5 


Media 

Massima 

751.02 il 

giorno 

24 


11.6 

il giorno 

28 


7.2 

il giorno 28 


98 

il giorno 3 



Massima 

Minima 

723.62 


9 


-5.0 


» 

13 




15 


44 

» 15 



Minima 
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Mese di 

Gennaio 

7 


Direzione e forza del vento 

Nebulosità e forma 

delle nubi 


1 ? 



DATA 








È i 

Osservazioni 

DATA 













9 

15 

21 

9 

15 

21 

Media 

& è 



1 

— 0 

- 0 

— 0 

10 Cu = 

10 CuS 

0 S 

7 

0.5 


1 

2 

0 

— 0 

— 0 

10 = s 

1 CuS 

10 = @ 

7 

2.0 

@ da ma n. V *• 

2 

3 

NW 2 

N 1 

— 0 

10 Cu = * 

10 CuS 

3 Cu 

8 


*° verso le 9* 

3 

4 

— 0 

— 0 

- 0 

0 SE 

1 s 

0 = 

0 



4 

5 

NW 1 

SE 1 

— 0 

0 sci ss 

0 

0 = 

0 


V » 

5 

6 

— 0 

— 0 

— 0 

0_ 

0 

0 _ 

0 


V n 

6 

7 

— 0 

— 0 

— 0 

0 Ci = 

2 Cu = 

0 — 

1 


V » 

7 

8 

— 0 

W 1 

— 0 

10 Cu = 

10 CuCi s 

1 OS 

7 


V « 

8 

9 

NE 1 

0 

N 1 

0 ss 

0 — 

0 = 

0 



9 

10 

— 0 

0 

— 0 

1 S ss 

o='- : 

! os 

0 


V n 

10 

11 

— 0 

N 1 

- 0 

0_ 

0 =s 

0 

0 



11 

12 

0 

- 0 

— 0 

0 = 

0 Ci 

0 — 

0 



12 

13 

— 0 

- 0 

— 0 

0 ss 

0 

I 0^ 

0 



13 

14 

— 0 

— 0 

S 1 

0 _: 

0 

0 

0 



14 

15 

S 1 

— 0 

— 0 

0 = 

0 

0 = 

0 



15 

16 

S 1 

- 0 

— 0 

0 = 

0 s 

0 — 

0 



16 

17 

— 0 

— 0 

- 0 

0 SCi = 

0 sci 

0 _ 

0 



17 

18 

— 0 

0 

SW 1 

0 = 

0 

: 0 ^ 

0 



18 

19 

— 0 

— 0 

0 

0 ss 

0 

0 ss 

0 



19 

20 

STT 1 

0 

- 0 

2 Ci = 

1 ss 

! 4 CiS ~ 

2 



20 

21 

- 0 

- 0 

— 0 

10 Cu Ci ss 

10 Cu s 

! 0 = 

7 



21 

22 

STT 1 

— 0 

— 0 

7 CuCi = 

0 25 

! o_ 

2 



22 

23 

— 0 

— 0 

— 0 

0 ss 

0 ss 

0 ~ 

0 


v » 

23 

24 

N 1 

NE 1 

— 0 

10 = 

0 S 

0 = 

3 



24 

25 

- 0 

— 0 

- 0 

10 = 

0 S 

io = 

7 


V n 

25 

26 

8 1 

— 0 

S 2 

10 = 

2 SCi S 

l o = 

4 



26 

27 

W 1 

— 0 

E 1 

0S = 

2 CuSCi 

io CuSCi 

4 



27 

28 

2VTF 1 

E 1 

— 0 

4 CuSCi 

0 Ci 

io CuSCi 

5 



28 

29 

— 0 

0 

— 0 

10 = 

10 s 

0 =’ 

7 


=* da 18* a 22'* 

29 

30 

N 1 

S 1 

— 0 

10 CuSCi =2 

5 CuSCi 

0 

5 



30 

31 

— 0 

— 0 

- 0- 

0 ss 

0 Ci 

0 s 

0 



31 



Frequenza relativa dei venti 




Stato del cielo: giorni 


N 

NE E 

SE 

S SW 

w NW 

Calo» 

sereni misti coperti nebbiosi con pioggia neve temporali grandine 

5 

2 2 

1 < 

5 3 

2 3 

69 

| « 14 


1 2 1 — 

I 




















































































































































DATA 


Direzione e forza del vento 




9 

15 


21 


1 


0 


• 

0 


0 

2 

— 

0 

N 

1 

— 

0 

3 

— 

0 

— 

0 

W 

2 

4 

— 

0 

s 

1 

— 

0 

5 

E 

1 

N 

2 

NE 

1 

6 

— 

0 

— 

0 

E 

1 

7 

SW 

1 

_ 

0 

— 

0 

8 

SE 

1 

— 

0 

N 

1 

9 

E 

1 

STF 

1 

— 

0 

10 

~ 

0 

- 

0 

N 

2 

11 

SE 

1 

SW 

1 

S 

1 

12 

SW 

1 

w 

1 

— 

0 

13 

— 

0 

— 

0 

_ 

0 

14 

— 

0 

— 

0 

— 

0 

15 

s 

1 

_ 

0 

— 

0 

16 

— 

0 

s 

1 

SE 

1 

17 

— 

0 

— 

0 

— 

0 

18 

s 

1 

N 

1 

SW 

’ 2 

19 

w 

3-4 

W 

4 

NE 

1 

20 

sw 

1 

~ 

0 

NW 

1 

21 

_ 

0 

_ 

0 

_ 

0 

22 

E 

1 

— 

0 

E 

1 

23 

— 

0 

STT 

3 

S 

8" 

24 

w 

1 

NW 

4 

W 

4 

25 

— 

0 

_ 

0 

w 

3 

26 

s 

1 

— 

0 

NW 

1 

27 

— ■ 

0 

W 

1 

W 

1 

28 

s 

1 

_ 

0 

N 

1 

29 

s 

1 


2 

NW 

1 


Nebulosità e 


IO CuCi = 
o Ci - 

0 CiS — 


o 

4 CiS = 
10 Cu ----- 

2 Cu = 
10 = 

10 =* 

1 s = 

1 S — 

3 CiS 

0 SCi = 



0 Ci 
3 CbCi- 


10 Cu = 
0 =3 
0 = 

10 = 

10 = 

10 CuCi = 
2 CuCi 
2 CuCi 2 
0 Ci 
0 Ci 

0 Ci 
7 C« = 

0 

0 Ci 
0 CiS s 
0 Ci 
0 Ci 
0 Ci e 
2 CuCi 


Frequenza relativa dei venti 

a se s sw w 


Di Febbraio 



11 

hì delle nubi 


1 ! 







Osservazioni 

DATA 


21 

| Media 

IJ 




0 — ' 

4 



1 


j 0 

0 



2 


0 

0 



3 


0 = 

0 



4 


2 CuCi 

2 



5 


0 

0 



6 


1 0 

0 



7 


! 0 

0 



8 


i 0 

0 



9 


0 

1 



10 


2 S 

7 



11 


0 = 

0 



12 


0 = 

0 



13 


3 = 

5 



14 


10 Cu = 

10 



15 


3 SCi 

8 



16 


10 SCu 

4 



17 


0 

1 



18 


0 

1 



19 


0 

0 



20 


0 =2 

3" 



21 


; o = 

6 



22 


0 

3 



23 


6 CuCi 

4 


_uu da 11* fino a tarda notte 

24 


0 

0 



25 


0 

1 



26 


0 s 

0 



27 


0 

1 



28 


8 CuCi = 

4 



29 




Stato del cielo: giorni 



| sereni misti coperti nebbiosi con pioggia neve temporali grandine 


1 ! lb 

12 






WSSm jm ***** 
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Mese di Marzo 


13 


' DATA 

Pressione atmosferica 

(ridotta a 0°) 


Temperatura dell 

'aria 


Umidità assoluta 

Umidità relativa 

III 

DATA 


9 

15 | « 

Media 

Min. 

| Mass. 

1 9 1 15 

1 » 

Modi! 

9 

1 15 

1 21 

| Media 

e 

15 

l 21 

| Media 



1 

724.34 

724.62 

726.59 

725.18 

3.0 

9.5 

5.4 

9.0 

4.5 

5.8 

1.8 

2.9 

4.4 

3.0 

26 

34 

69 

43 


1 

2 

29.53 

30.04 

31.08 

30.22 

1.0 

3.9 

2.2 

3.7 

2.9 

2.8 

4.6 

4.9 

4.7 

4.7 

86 

82 

83 

84 


2 

3 

30.94 

31.37 

33.53 

31.95 

—0.5 


0.8 

6.9 

4.9 

3.1 

4.2 

3.2 

3.5 

3.6 

87 

43 

54 

61 


3 

4 

38.37 

38.69 

40.65 

39.20 

0.5 

8.2 

2.2 

7.9 

5.6 

41 

3.9 

4.0 

3.8 

3.9 

71 

50 

57 

59 


4 

5 

42.66 

41.88 

43.05 

42.53 

2.0 

8.5 

3.1 

8.3 

6.0 

41 

4.4 

4.6 

4.5 

4.5 

76 

56 

64 

65 


5 

6 

43.84 

41.57 

40.16 

41.86 

2.5 

7.0 

4.2 

6.9 

5.9 

41 

5.4 

5.0 

5.6 

5.3 

87 

67 

80 

78 


6 

’ 7 

39.14 

38.69 

39.02 

38.95 

3.6 

4.9 

3.9 

1 4.6 

4.7 

43 

5.3 

5.3 

5.4 

5.3 

87 

84 

84 

85 


7 

8 

39.35 

40.10 

40.78 

40.08 

2.4 

9.2 

3.0 

9.2 

7.4 

5.5 

5.0 

6.3 

5.5 

5.6 

88 

72 

71 

77 


3 1 

2 

41.09 

38.09 

36.37 

38.52 

3.4 

10.5 

3.9 

10.5 

8.1 

«.5 

5.1 

6.1 

5.9 

5.7 

83 

64 

72 

73 


9 J 

10 

29.45 

27.82 

28.41 

28.56 

4.0 

12.3 

4.9 

12.1 

9.0 

7.6 

5.8 

2.1 

4.5 

4.1 

89 

20 

52 

54 


10 

11 

729.05 

728.29 

730.24 

729.19 

4.6 

12.2 

8.4 

| 11-8 

8.2 

84 

2.5 

1.0 

3.4 

2.3 

36 

IO 

42 

29 


H | 

12 

31.50 

30.89 

32.07 

31.49 

5.0 

12.0 

7.2 

11.2 

8.5 

. 8.2 

2.3 

2.8 

2.4 

2.5 

30 

28 

! 29 

29 


12 

13 

33.93 

32.53 

34.63 

33.70 

1.6 

9.0 

3-3 

8.9 

6.7 

5.2 

2.6 

2.4 

2.9 

2.6 

45 

28 

39 

37 


13 

14 

36.72 

34.84 

35.85 

35.80 

2.8 

9.2 

4.6 

9.2 

7.1 

5.9 

2.1 

2.4 

2.6 

2.4 

32 

28 

' 34 

31 


14 

15 

38.11 

37.26 

38.03 

37.80 

1.6 

7.7 

2.2 

7.7 

6.2 

44 

2.8 

2.7 

3.9 

3.1 

51 

34 

55 

47 


15 

16 

38.59 

I 36.80 

36.91 

37.43 

2.4 

7.1 

3.2 

6.9 

5.8 

46 

4.2 

4.0 

4.0 

4.1 

73 

53 

58 

61 


16 

17 

35.65 

32.75 

31.85 

33.42 

2.5 

6.8 

3.2 

6.2 

6.2 

47 

4.1 

3.7 

4.1 

4.0 

71 

52 

58 

60 


17 

18 

28.00 

26.20 

27.47 

27.22 

2.9 

10.5 

3.9 

10.0 

7.4 

6.2 

3.9 

3.5 

4.6 

4.0 

64 

39 

60 

54 


18 

19 

29.55 

30.32 

32.19 

30.69 

3.9 

9.0 

4.9 

8.2 | 

6.5 

6.1 

4.9 

5.3 

6.1 

5.4 

75 

65 

84 

75 


19 

20 

33.68 

34.45 

35.00 

34.38 

1.0 

4.5 

2.6 

3.1 j 

4.1 

3.0 

5.1 

5.2 

5.6 

5.3 

93 

91 

92 

92 


20 

21 

736.55 

737.37 

737.42 

737.11 

3.5 

5.2 

4.3 

4.5 | 

5.2 

4.5 

5.2 

5.6 

5.6 

5.5 

89 

89 

84 

87 


21 

22 

36.57 

34.31 

33.23 

34.70 

3.8 

12.3 

6.7 

12.1 ; 

9.2 

8.0 

6.4 

6.4 

6.6 

6.5 

87 

60 

76 

74 


22 

23 

33.29 

32.60 

34.16 

33.35 

5.0 

12.0 

6.2 

11.2 

9.3 

8.1 

5.3 

5.9 

6.4 

5.9 

74 

59 

73 

69 


23 

24 

37.32 

36.53 

37.27 

37.04 

4.5 

10.5 

5.5 

10.2 

9.1 

74 

5.8 

5.8 

6.2 

5.9 

86 

62 

72 

73 


¥ 

25 

38.59 

37.20 

38.15 

37.98 

5.5 

10.4 

6.7 

10.1 

8.6 

7.8 

5.6 

5.8 

5.4 

5.6 

77 

63 

65 

68 


25 

26 

41.00 

41.02 

41.96 

44.33 

3.0 

5.0 

3.2 

4.6 

4.9 

4.0 

5.1 

4.9 

5.2 

5.1 

88 

77 ! 

79 

81 


26 

27 

44.12 

44.97 

44.92 

44.67 

4.5 

8.5 

5.3 

8.5 [ 

7.0 

6.3 

5.4 

5.3 

5.6 

5.4 

81 

64 

74 

73 


27 

28 

45.77 

44.23 

45.41 

45.14 

5.5 

9.4 

6.1 

9.4 i 

7.6 

7.1 

5.1 

4.5 

4.8 

4.8 

72 

52 

61 

62 


28 

29 

46.10 

44.38 

44.24 

44.91 

3.5 

9.5 ; 

4.9 

9.0 

7.4 j 

6.3 

5.2 

5.2 

5.5 

5.3 

79 I 

61 

71 

70 


29 

30 

43.47 

41-08 

40.67 

41.74 

6.0 

12.4 

7.3 1 

11.5 

9.8 

8.9 

5.7 

5.7 

5.8 

5.7 

74 

56 ; 

64 

65 


30 

31 

38.44 

34.97 

34.01 | 

35.81 

5.4 

15.1 i 

7.3 

14.0 

11.4 

9.8 

5.8 

6.0 

6.0 

5.9 

76 

51 1 

59 

62 


31 

Media 

736.60 

735.68 

736.30 

736.19 

3.27 

9.02 

4.54 

4.54 

1 

6.94 

5.93 

4.54 

4.47 

4.85 

4.61 

72.0 

54.6 

65.0 

63.9 


Media 

Massima 

746.10 il 

giorno 5 

!9 


15.1 

il giorno 

31 


6.6 

il giorno 

22 

93 

il giorno 20 



Massima j 

J Minima 

724.34 

1 


—0.5 


* 

3 





11 

10 

* 

11 



Minima J 













































































14 


Marzo 


15 


DATA 

Direzione e forza del vento 

9 

15 

1 « 

1 

W 1 

NE 1 

N 3 

2 

— 0 

NE 1 

- 0 

3 

- 0 

— 0 

— 0 

4 

— 0 

E 1 

N 1 

5 

— 0 

W 1 

— 0 

6 

- 0 

E 1 

E 1 

7 

NE 1 

E 1 

— 0 

8 

- 0 

E 1 

— o 

9 

— 0 

SE 1 

- 0 

10 

S 1 

W 4 

W 3 

11 

W 4 

W 3 

W 3 

12 

- 0 

W 1 

N 1 

13 

— 0 

N 1 

— 0 

14 

S 1 

S 1 

SE 1 

15 

N 1 

N 1 

E 1 

16 

N 1 

E 1 

0 

17 

NW 1 

NE 1 

- 0 

18 

— 0 

S 1 

SE 1 

19 

— 0 

SE 1 

E 1 

20 

E 1 

E 1 

W 1 

21 

N 1 

N 1 

SW 1 

22 

SW 1 

— 0 

— 0 

23 

N 1 

S 1 

— 0 

2 4 

NE 1 

NE 1 

S 1 

25 

N 1 

— 0 

— 0 

26 

E 1 

NE 1 

SE 1 

27 

— 0 

— 0 

— 0 

28 

E 1 

N 1 

— 0 

29 

— 0 

— 0 

E 1 

30 

SW 1 

W 1 

— 0 

31 

— 0 

— 0 

W 2 


Nebulosità e forma 


0 Ci 

IO CuCi = 

ì s = 

10 CuCi = 
10 Ci = 

10 Cu = @ 
7 Cu = 

6 CuCi = 
1 = 

0 Ci 
0 

0 Ci 

9 Ct'Cu 
10 Cu @ 

10 Cu - 

10 CuCi 
10 =© 

10 = © 

10 CuSCi 

7 Cu 

9 Cu =© 
9 CuS 
10 S= O 
10 = 

10 SCu 

6 CuCi 

7 CiCu s 


0 Ci 

10 CuCi= 
7 CuCi 
0 Ci s 
9 CuCi = 
10 CuCis 
10 Cus# 
1 CuS 
9 Cuci 
0 Ci 


7 CuCi 
7 CuCi 
10 CueO 

10 = • 

9 CuN 
3 CuCi 
10 Cud 
9 Cud 
10 OS 

10 Cu s 
10 CuSCi 
7 CuCi 
2 C»Ci 
2 Ci 3 


i, delle nubi 

Precipitazioni 

(in millimetri) 

Osservazioni 

DATA 

- 

| Media 

3 Cu 

1 


1 da 19*30», verso SE 

1 

1 10 Cu ss 

10 

0.1 

@° con A da 12*.30" a 14* 

2 

0Ss= 

2 


V « 

3 

0 = 

0 



4 

0 

6 



5 

10 Cu = © 

10 


@° da 16\30" a notte 

6 

10 CuS 

10 

3.0 

pioggia a riprese 

7 

2 = 

3 



8 

10 CuCi 

8 



9 

0 Ci 

0 



10 

0 s 

0 



11 

0 

0 



12 

0 Ci 

0 



13 

0 

0 



14 

10 Cu 

7 



15 

10 Cu 

10 



16 

; 10 Cu 

10 


pochi flocchi di * a 20*.15 m 

17 

9 CuCi 

6 



18 

10 Cu = 

9 



19 

10 Cu = e 

10 

21.9 


20 

10 CuN • 

10 

15.5 


21 

10 CuN 

10 



22 

0 N 

3 



23 

2 Cu = 

7 


poche gocce 

24 

10 CuSN 

9 



25 

i 8 Cu = 

.9 


poche gocce 

26 

10 s 

10 



27 

1 Cu 

7 



28 

9 CuSCi 

6 



29 

I 2 Ci = 

3 



30 

1 10 ^ 

6 



31 


Frequenza relativa dei venti 


Stato del cièlo: giorni 


N NE E 

12 7 13 


SE 

5 


s sw w nw Cal f a 

6 3 11 1 35 


8eren ' misti coperti 

7 12 ]2 



temporali grandine 




















































16 


Aprile 


17 


DATA 

Pressione atmosferica 

(ridotta a 0») 


Temperatura dell’aria 


Umidità assoluta 

Umidità relativa 

5 || 








— 














DATA 


9 

15 | 81 

Media 

Min. 

Mass. 

9 

15 

21 

| Media 


1 15 

21 

Media 

« 

1 I 15 

1 21 

| Media 

s 


1 

728.41 

727.70 

731.22 

729.11 

11.0 

17.3 

13.8 

16.8 

13.7 

13.9 

5.2 

. 4.3 

4.4 

4.6 

44 ! 

31 

38 

38 

19.8 


2 

34.99 

35.12 

37.65 

35.92 

7.0 

15.2 

8.9 

14.8 

12.4 

10.9 

4.4 

4.1 

4.3 

4.3 

52 

33 

40 

42 

3.8 

2 

8 

41.82 

39.65 

38.69 

39.89 

5.0 

12.8 

6.8 

12.2 

10.5 

8.8 

3.8 

315 

4.7 

4.0 

52 

33 ! 

50. 

45 

4.6 

3 

4 

37.77 

34.63 

32-87 

35.09 

5.1 

13.6 

7.3 

12.9 

11.2 

9.3 

4.7 

5.5 

6.7 

5.6 

62 

50 • 

67 

60 

1.8 


5 

28.44 

27.35 

28.42 

28.07 

4.7 

9.6 

7.0 

8.2 

4.7 

6.5 

6.0 

| 5.3 

5.2 

5.5 

79 

( 65 

82 

75 

? 

g 

6 

29.06 

30.91 

33.04 

31.00 

4.0 

8.2 

6.8 

8.2 

5.6 

6.1 

j 5.0 

5.3 

5.3 

5.2 

68 

t 65 ; 

78 

70 

2.0 

6 

7 

27.17 

29.17 

32.57 

29.64 

4.2 

10.2 

5.8 

10.0 

6.0 

6.6 

■ 4.4 

5.5 

5.5 

5.1 

64 

60 

79 

68 

2.0 

? 

8 

33.67 

31.15 

29.93 

31.58 

4.5 

12.0 

6.0 

11.6 

10.2 

8.9 

5.7' 

6.3 

6.7 

6.2 

82 

62 

72 

72 


g 

9 

28.80 

27.03 

27.18 

27.67 

6.5 

14.0 

8.4 

13.9 

10.7 

9.9 

6.4 

| 5.1 

7.1 

6.2 

78 

60 

74 

71 

20 

9 

10 

29.49 

29.14 

30.20 

29.61 

5.9 

13.9 

8.2 

13.2 

11.8 

9, 

6.3 

5.1 

6.2 

5.9 

78 

45 

60 

61 

2 1 

10 

:ii 

731.71 

730.21 

731.43 

731.12 

7.0 

17.0 

10.0 

16.1 

13.0 

12.0 

5.9 

5.2 

6.6 

5.9 

64 

38 

59 

54 

3.3 


12 

33.11 

33.22 

34.22 

33.52 

6.6 

8.6 

8.0 

8.2 

8.2 

7.8 

7.2 

6.0 

7.2 

6.8 

90 

74 

84 

1.2 

12 

13 

33.95 

32.88 

33.29 

33.37 

7.0 

13.4 

8.0 

12.3 

11.8 

10.0 

7.3 

| 6.3 

6.0 

6.5 

92 

60 

58 

70 

1.9 

13 

14 

34.17 

33.88 

35.37 

34.47 

7.8 

11.8 

9.2 

11.5 

10.4 

9.8 

7.3 

6.8 

i 7.7 

7.3 

84 

67 

82 ! 

78 

0.8 

14 

15 

37.36 

37.36 

38.93 1 

37.88 

8.7 

14.6 

10.2 

13.9 

10.8 

11.1 

7.6 

8.0 

7.6 

7.7 

82 

68 

80 

77 

1.3 

15 

16 

40.39 

39.73 

39.66 

39.93 

9.3 

12.7 

10.8 

12.7 

11.0 

10.9 

7.3 

7.3 

7.8 

7.5 

75 

67 

80 

74 

0.7 

16 

17 

37.97 

36.05 

34.10 

36.04 

9.4 

13.0 

10.0 

13.0 

11.4 

10.9 

j 7.7. 

7.6 

7.4 

7.6 

84 

68 

73 

75 

1.9 

17 

18 

29.16 

24.84 

23.20 

25.73 

7.1 

16.8 

10.8 

16.2 

14.2 

12.2 

6.6 

6.4 

7.4 

6.8 

68 

47 

61 

59 

1.5 

18 

19 

19.61 

16.75 

19.68 

18.68 

8.7 

16.2 

10.6 

15.8 

10.2 

11.4 

8.1 

4.5 

2.8 

5.1 

84 \ 

33 

30 

49 

6.9 

19 

20 

23.18 

21.99 

23.42 

22.86 

6.0 

11.8 

9.2 

11.8 

8.8 

9.0 

1.8 ! 

i 2.3 

3.6 

2.6 

21' j 

34 

43 

33 

9.8 

20 

21 

725.65 

726.06 

729.57 

727.09 

6.7 

11.5 

8.4 

11.0 

8.6 

8.8 

1.9 

■ 3.2 

2.6 

2.6 

23" 

32 | 

33 

29 

9.8 

21 

22 

34.52 

34.63 

35.72 

34.96 

5.0 

14.2 

8.8 

13.6 

10.6 

9.7 

2.2 

2.9 

4.5 

3.2 

26 

■ 25 | 

47 

33 

5.0 

22 

28 

37.21 

35.48 

35.51 

36.07 

6.0 

13.0 

7.2 

13.0 

9.3 J 

8.9 

4.8 

5.5 

6.6 

5.6 

63 

49 

75 

62 

2.6 

23 

24 

32.89 

30.26 

29.97 

31.04 

7.0 

8.9 

7.8 

7.2 

7.6 I 

7.8 

6.1 

6.7 

6.5 • 

6.4 

78 1 


83 

83 

1.8 

24 

25 

30.10 

29.21 

29.08 

29.46 

6.2 

9.4 

6.8 

9.0 

8.1 

7.6 

5.2 

7.0 

7.3 

6.5 

88 ! 

81 

90 

86 

? 

25 

26 

32.08 

32.35 

34.78 

33.07 

5.0 

14.1 

7.4 

12.6 

11.4 

9.5 

6.2 

3.9 

3.3 ; 

4.5 

80' 

36 

33' 

50 

3.1 

26 

27 

37.69 

36.95 

37.76 

37.47 

5.5 

15.0 

9.2 

14.2 

13.2 

10.7 

38 

5.4 

6.8 -1 

5-3 

44 

45 | 

60 

50 

4.0 

27 

28 

37.34 

36.76 

36.64 , 

36.91 

8.0 

15.6 

10.2 

15.0 

14.2 | 

12.0 

6.9 

7.6 

8.1 j 

7.5 

74 ' 

60 

67 

67 

3.0 

28 

29 

36.57 

35.26 

37.17 

36.33 

9.9 

20.0 

13.4 

18.9 

17.8 ; 

15.3 

7.8 1 

7.8 

10.1 

8.6 

69 

48 

64 

60 

3.2 

29 

30 

41.25 

39.76 

41.41 

40.81 

11.5 

20.0 

15.0 

19.8 

16.9 

15.9 

7.1 

5.0 

6.5 

6.2 

56 

29 

45- 

43 

4.9 

30 

Media 

732.83 

731.85 

732.76 

732.49 

6.88 

13.48 

9.00 

| 

12.92 

10.81 | 

10.05 

5.69 

5.51 

6.08 i 

5.76 

66.8 

51.8 1 

63.1 

60.6 


Media 

Massima 

741.41 il giorno 30 


20.0 

il giorno 29 e 30 


10.1 il gj orno 2! 


92 

il giorno 

13 


Massima 

Minima 

716.75 

* 19 


4.0 


6 



1. 

8 

» 21 

0 

21 

» 


20 


Minima 


Osservazioni meteorologiche 1908. 
















































































18 


Aprile 


DATA 

Direzione e forza del vento 

Nebulosità e forma 

delle nubi 


9 

15 

21 

9 

! 15 

21 i 

1 

sw 

2 

STF 

4 

E 

1 

9 CiSN 

[ 0 Ci 

0 

2 

_ 

0 

S 

1 

— 

0 

0 Gi 

0 Ci 

o 

3 

N 

1 

N 

1 

E 

1 

0 Ci 

\ 1 CiS m 

I 0 

4 

NW 

1 

SE 

1 

NE 

2 

4 CuSCÌ = 

9 CuCi- 

; 8 CilSct 

5 

NW 

1 

SE 

2 

W 

1 

10 CuN 

10 CuN s 

10 CkAT © 

6 

S 

1 

SE 

1 

— ■ 

0 

8 CuSCi 

9 CuSCi 

25 

7 

s 

1 

E 

3 

A T TF 

1 

10 CuCi 

! 10 Cu 

10 = 

8 

w 

0 

S 

1 

_ 

0 

10 Cu = ® 

9 CuCi 

i 8 CuNS 

9 

NE 

1 

— 

0 

E 

1 

0 Ss 

9 CuSCi = 

0 Ci 

10 

SE 

1 

NW 

1 

S 

1 

0 Ss 

5 CuCi 

0 Ci 

11 

SE 

1 

S 

1 

sw 

1 

0 

1 CuCi 

6 CuCi 

12 

N 

2 

N 

1 

— 

0 

10 CuNS 

10 CuNS 9 

I 10 CuSCi 

13 

N 

1 

N 

1 

_ 

0 

10 CuS = © 

8 CuSCi 

10 Ci 

14 

SW 

1 

— 

0 

! E 

1 

10 CuS = © 

10 CuCi=t 

i 10 = © 

15 

— 

0 

W 

1 

N 

2 

10 CuS = ® 

8 CuCi 

10 Cu = © 

16 

N 

1 

N 

1 

— 

0 

10 CuSCi = 

10 CuSCi 

10 Cu = © 

17 

— 

0 

- 

0 

s 

2 

10 CuSCi 

10 CuCi 

7 CuCi 

18 

S 

1 

— 

0 

— 

0 

3 S& = 

8 CuCis 

\ 0S= 

19 

— 

0 

W 

2 

w 

4 

9 CuSCi s 

7 CuCi- 

1 0 

20 

w 

1 

NW 

2 

NW 

2 

0 Ci 

3 CuCi 

io s 

21 

w 

1 

W 

1 

SW 

2 

10 CuCi 

1 CuCi 

0 

22 

sw 

1 

S 

1 

NE 

1 

0 = 

0 Ci 

0 

1 10 Cu 

23 

N 

1 

N 

1 

E 

2 

8 CuSCi ss 

9 CuCi J 

24 

N 

1 

N 

2 

N 

1 

10 CuCi = 

10 CuCi s 

1 io Cu = 

25 

N 

1 

E 

1 

N 

1 

10 Cu = © 

10 C«C»'s 

8 CuSCi 

26 

SW 

1 

W 

1 

NW 

2 

0 Ci 

0 Ci 

0 5 

27 

N 

1 

_ 

0 

_ 

0 

0 Ci 

1 CuCi 

10 s 

28 

N 

1 

N 

1 

N 

1 

10 CuCi s 

10 CuCts 

29 

S 

1 ! 

W 

1 

_ 

0 

0 = 

1 CuCi 

0 

30 

~ 

0 

w 

1 


0 

0 = 

0 














Frequenza relativa dei venti 



N 

NE 

E 

SE 


3 SW 

W NW 

Cali»» 

| sereni mi 

21 

3 

7 

5 

11 7 


9 6 

21 j 

7 1 


Osservazioni 


» dalle 15* 
8° alle 16* 


® temporalesca da 17\20 m a 18\20 m 


i poche gocce alle 13\30 m 


Stato del cielo: giorni 
nebbiosi con pioggia neve temporali grandine 































































20 


Maggio 


DATA 

Pressione atmosferica 

(ridotta a 0°) 


Temperatura deli 

aria 


Umidità assoluta 


Umidità 

relativa 

§2 a 

ttf 

DATA 


9 

15 

21 

Media 

Min. 

Mass - 

9 

| 

LE 


9 

1 15 

| SI | Media 

9 

15 

1 21 

| Media 

g 


1 

738.25 

740.93 

740.26 

739.81 

10.5 

19.8 

14.8 

| 19.6 

17.6 

15.7 

6.3 

7.2 

7.8 

7-1 

50 

42 

52 

48 

4.2 

1 

2 

39.28 

37.51 
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Direzione e forza del vento 

Nebulosità e forni 

delle nubi 

Precipitazioni 

(in millimetri) 

Osservazioni 

DATA 

9 

15 

si 

_ 9 

15 

% 

| Media 

1 


0 

_ 

0 

W 

1 

0 Ss 

0 Ci 

7 Cu = 

2 




2 

8 

1 

s 

1 

— 

0 

0 ci 

0 Ci 

0 Ci 

0 



1 

3 

— 

0 

s 

1 

SW 

1 

0 Ci 

0 Ci 

9 CuSCi 

3 



3 

4 

N 

1 

— 

0 

N 

1 

0 Ci 

1 cuci 

5 Cu = 

2 



4 

5 

S 

1 

s 

2 

SW 

1 

6 Cuci 

9 CuCi = 

5 CuCi 

7 



5 

6 

S 

1 

s 

1 

E 

2 

7 Cu 

10 SCuCi 

10 SCuCi ® 

9 

0.4 

@°da 17*.45« a 18*.15”* ; poi da 20*45" 

6 


— 

0 

s 

1 

SE 

1 

10 CuN 9 

9 CuS 

10 NCuS © 

10 

16.8 


7 

8 

N 

2 

N 

1 

— 

0 

10 CuCi =@ 

10 CuCi • 

10 CuCi 

10 

29.6 


8 

9 

S 

1 

s 

1 

— 

0 

3 CuCi 

3 CuCi 

3 Cu 

3 

0.5 


9 

10 

N 

1 

- 

0 

~ 

0 

4 CuCi 

1 CuCi 

9 CiCuS 

5 



10 

11 

- 

0 

s 

1 

- 

0 

0 Ci 

4 CuCi 

4 CuS 

3 



11 

12 

E 

1 

N 

1 

— 

0 

9 CuCi = 

2 CuCi 

8 CuCi 

6 

2.2 


12 

13 

— 

0 

s 

1 

— 

0 

0 Ss 

10 CuCi 

3 SCi 

4 



13 

14 

E 

1 

SE 

1 

SE 

2 

1 Cu 

5 CuS 

10 CuN 

5 

0.2 

K alle 21* */a con £ 

14 

15 

— 

0 

— 

0 

E 

1 

4 S 

0 Ci 

10 CuCi 

5 

0.9 

21* £ radi 

15 

16 

— 

0 

SW 

1 

NE 

2 

5 CuS 

9 CuSCi 

6 CuN 

7 

64.0 

alle 2* £ -17* ^ sino alle 18*.30" 

16 

17 

S 

1 

E 

2 

N 

1 

9 CuCiS 

2 CuCi 

10 Cu ® 

7 

2.0 


17 

18 

NE 

1 

— 

0 

— 

0 

5 CuN 

7 CuCiS 

8 CuN 

7 



18 

19 

NE 

1 

E 

1 

— 

0 

10 CuN = 

10 CuSCi 

10 CuCi « 

10 

22.5 

@ alle 17*; 9 alle 18»; 21* £ © 

19 

20 

NE 

1 ' 

E 

2 

N 

2 

2 CuN 

5 CuCi 

10 CuSCi 

6 

2.0 


20 

21 

N 

1 

SW 

1 

s. 

1 

7 CuSCi 

10 CuCi 

10. CuS 

9 

8.3 

© con £ a 13*25" 

21 

22 

SW 

1 

E 

1 

_ 

0 

9 CuN 

8 Cu& 

10 CuN 

9 



22 

23 

— 

0 

NE 

1 

_ 

0 

4 CuS = 

9 CuCi 

6 CuCi 

6 



23 

24 

SW 

1 

W 

1 

_ 

0 

3 S 

4 Cu 

3 S 

3 



24 

25 

— 

0 

E 

1 

_ 

0 

0 Ci 

o a 

9 SCuN 

3 



25 

26 

NE 

1 

— 

0 

_ 

0 

6 CuCi ss 

0 Ci 

8 CuSCi 

5 



26 

27 

— 

0 

S 

1 

_ 

0 

0 

0 Ci 

0 == 

0 



27 

28 

— 

0 

_ 

0 

N 

1 

0 = 

0 CU 

0 Cu 

0 



28 

29 

N 

1 

w 

1 

SW 

1 

10 CuN ss 

2 Cud 

10 N = 

7 

5.4 


29 

30 


0 

E 

1 

N 

2 

0 ss 

9 CuCi 

10 Cu © 

6 

0.4 

■fc con > @- a 15*.50"; 9° a 20*50" 

30 


Stato del cielo: giorni 

sereni misti coperti nebbiosi con pioggia nev 


temporali grandine 






















































Mese i luglio 


28 


DATA 

Pressione atmosferica 

(ridotta a 0°) 

Temperatura dell’aria 

Umidità assoluta 

Umidità 

relativa 

l'orata 

llimetri) 

DATA 


9 

ro 

-■ 

Media 

Min. 

Mass. 


. là ì 

K 

] Media 


là ' 

1. M 1 

| Media 

9 

IT] 

21 

| Media 

<g 2 


1 

741.44 

740.86 

741.13 

741.14 

19.0 

26.0 

25.0 

26.0 

19.8 

22.4 

12.7 

15.4 

12.7 

13.6 

54 

62 

74 

63 

7.3 

1 

2 

42.35 

•40.06 

40.30 

40.90 

18.4 

25.0 

18.6 

24.8 

22.6 

i 211 

13.8 

15.1 

14.8 

14.6 

86 

65 

73 

75 

3.7 

2 

, 3 

40.62 

38.18 

37.10 

38.63 

18.9 

28.0 

23.6 

28.0 

24.8 

| 231 

14.2 

13.5 

14.4 

14.0 

65 

48 

62 

58 

6.0 

3 

4 

36.99 

35.56 

35.65 

36.03 

19.3 

27.9 

22.8 

27.9 

24.8 

233 

12.1 

12.2 

15.1 

13.1 

59 

! 44 

65 

56 

? 

4 

5 

37.52 

34.32 

35.09 

35.64 

18.5 

27.9 

19.9 

27.9 

21.4 

211 

13.9 

13.0 

14.6 

13.8 

80 

i 42 

77 ' 

66 

5.1 

5 

6 

35.58 

33.65 

34.21 

34.48 

17.6 

24.8 

20.8 

24.8 

17.6 

20i 

12.7 

14.1 

! 12.8 

■ 13.0 

70 

I 60 

82 

! 71 

3.9 

6 

7 

34.84 

34.58 

36.53 

35-32 

16.9 

25.4 

20.4 

25.4 

21.9 

! 21.1 

12.3 

11.8 

12.3 

12.1 

69 

49 

63 

60 

9.4 

7 

8 

38.94 

37.29 

37.04 

37.76 

17.2 

26.2 

22.0 

26.2 

24.3 

221 

12.1 

11.6 

12.4 

12.0 

62 

1 46 

55 

54 

6.7 

8 

9 

37.05 

34.36 

36.53 

35.98 

18.9 

28.0 

21.7 

28.0 

25.9 

23.6 

13.9 

12.8 

11.8 

12.8 

72 

46 

47 

55 

7.5 

9 

10 

39.39 

37.92 

37.95 

33.42 

19.3 

27.9 

20.9 

25.4 

25.4 

231 

13.0 

11.8 

13.4 

12.7 

.71 

! 49 

56 

59 

6.3 

10 

11 

740.66 

739.03 

738.56 

739.42 

19.0 

26.1 

20.6 

26.0 

24.4 

225 

13.8 

14.4 

15.0 

14.4 

76 

58 

66 

67 

4.1 

lì 

12 

37.47 

36.69 

36.20 

36.79 

19.7 

25.1 

23.8 

21.2 

19.7 

22.1 

14.9 i 

13.1 

13.4 

13.8 

68 

70 

78 

72 

5.0 

12 

13 

34.59 

33.27 

34.00 

33.95 

18.9 

22.4 

19.8 

22.0 

20.8 

20.5 

13.9 

14.2 

13.3 

13.8 

81 

72 

73 

75 

3.8 

13 

14 

36.62 

36.13 

37.29 

36.68 

17.0 

23.0 

20.0 

22.8 

19.0 

19.» 

11.7 

11.5 

12.9 

12.0 

67 

56 

79 

67 

4.0 

14 

15 

38.00 

35.59 

|- 37.50 

37.03 

16.5 

25.0 

20.2 

25.0 

19.2 

20.! 

11.3 1 

8.8 

9.3 

9.8 

64 

37 

56 

52 

6.0 

15 

16 

39.33 

38.41 

! 38.00 

88.58 

15.0 | 

25.0 

20.4 

24.2 

22.2 

203 

8.3 

7.4 

12.2 

9.3 

47 

33 

61 

47 

4.8 

16 

17 

37.53 

34.57 

31.78 

34.63 

16.3 

23.8 

20.Ó 

23.8 

21.0 

20.3 

11.1 

10.9 

11.4 

11.1 

64 

50 

62 

59 

4.7 

17 

18 

26.90 

26.73 

26.93 

26.85 

16.2 

21.4 

18.0 

20.8 

19.8 

18! 

12.3 

10.6 

10.9 

11.3 

80 

58 

64 

67 

4.8 

18 

19 

26.11 

27.46 

31.34 

28.30 

14.5 

18.8 

15.9 

18.2 

14.2 

là! 

10.6 

11.0 

10.7 

10.8 

80 

71 

89 

80 

3.0 

19 

20 

32.31 

31.63 

33.83 

32.59 

11.0 

22.0 

18.4 

22.0 

18.4 

17! 

10.4 

12.9 

13.0 

12.1 

66 

66 

82 

71 

3.2 

20 

21 

735.81 

734.71 

735.64 

735.39 

16.0 

27.5 i 

20.0 

26.2 

25.0 

22.1 

12.6 

11.6 

15.4 

13.2 

72 

46 

65 

61 

4.0 

21 

22 

36.75 

35.47 

35.22 

35.81 

19.7 | 

26.2 

21.6 

24.4 1 

22.9 

226 

13.8 

14.7 

12.4 

13.6 

72 

65 

60 

66 

3.0 

22 

23 

36.20 

34.98 I 

35.54 

35.57 

19.9 1 

27.8 ! 

23.8 

26.6 

25.8 

24.3 

14.4 

14.0 

16.3 

14.9 

66 

54 

66 

62 

4.0 

23 

24 

36.72 

35.21 ; 

35.79 

35.91 

20.5 

27.4 

23.4 

27.4 

25.0 

24.1 

16.3 1 

14.9 

18.5 

16.6 

76 

55 

79 

70 

6.2 

24 

25 

36.96 

35.03 

35.99 

35.99 

20.2 : 

28.6 

23.4 

28.6 

256 

24.5 

14.3 ! 

13.8 

16.0 

14.7 

67 

48 

66 

60 

4.6 

25 

26 

37.09 

37.01 

36.87 

36.99 

21.2 

26.8 

24.2 

26.8 

23.5 

23! 

16.3 

14.6 

11.7 

14.2 

73 

56 

54 

61 

6.9 

26 

27 

38.77 

38.42 

38.38 

38.52 

19.6 

29.2 

23.2 

28.2 

26.7 

24! 

12.5 

12.0 

14.3 

12.9 

59 

42 

55 

52 

6.6 

27 

28 

39.74 

39.25 

38.87 

39.29 

20.3 ; 

27.8 

24.0 

27.4 1 

25.7 | 

24.1 

14.9 

15.6 

15.6 

15.4 

67 

58 

64 

63 

5.3 

28 

29 

40.29 

41.61 

42.06 

41.32 

19.0 ! 

22.3 ; 

21.6 ; 

19.8 

19.0 

20.5 

14.4 

13.0 

m 

13.6 

75 

76 

83 

78 

5.3 

29 

• 30 

43.09 

42.16 

41.72 

42.32 

18.4 

26.1 

19.1 ; 

26.1 

24.3 

22.6 

13.1 

10.6 

11.7 

13.1 

12.6 

80 

46 

58 

61 

4.5 

30 

31 

41.61 

39. 76 

38.51 

39.96 

18.8 ! 

28.2 , 

22.8 

28.2 

26.2 

24.6 

10.4 

15.3 

12.1 

51 

36 

60 

.49 

5.2 

31 

Media 

737.33 

736.13 

736.50 

736.65 

18.12 

25.73 

21.29 

25.16 

22.48 

21.91 

12.97 

12.66 

13.48 

13.03 

68.9 

53.7 

66.9 

63.1 


Media 

Massima 

743.09 il 

giorno ! 

30 


29.2 

il eiorno 

27 


16.3 

il giórno 23, ! 

24,26 

89 

il giorno 19 



Massima 

Minima 

726.11 

19 


11.0 



20 


7.4 , 

16 


33 

* 

16 



Minima 
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Mese jj 

Luglio 




31 



Direzione e forza del vento 


Nebulosità e formi 

delle nubi 


! 1 















Osservazioni 

DATA 


9 

15 

21 

9 1 15 

rfc 

| Media 

H e 



1 

w 

l 

E 

1 

SE 

i 

2 S 

9 S&Cu 

9 CuCi 

7 

28.0 

TL con <°a 15*.40 m da SE 


2 

— 

0 

S 

1 


0 

10 Cu == @ 

9 CuCi 

9 CuN 

9 

4.0 


2 

3 

— 

0 

S 

1 

w 

1 

0 Cu ~ 

1. Ci 

7 CuSCi 

3 



3 

4 

NE 

1 

-- 

0 

s 

1 

0 Ci = 

2 CuCi 

0 Ci 

1 


[A 21* \a.SE 

4 | 





1 



0 

1 Cu 

8 CuN 

3 

11.7 

(18*.50“-19*.15“)^ con £ e a 0 chicchi gran. 

5 

6 

— 

0 

S 

1 

E 

2 

9 CuN 

10 CuCi 

10 CuCi 

10 

3.2 

A 15*.25“ tuoni ; • a due riprese 

6 

7 

S 

1 

w 

1 

N 

1 

0 Ci 

3 CuCi 

9 CuNSCi 

4 


A 21* cielo temporalesco; £ a N 

7 

8 

sw 

1 

s 

1 

— 

0 

0 _ 

0 Ci 

i SCi 

0 

0.8 


8 

9 

— 

0 

s 

1 

S 

1 

2 CuCi 

0 Ci 

1 Ci 

1 




10 

NE 

1 

SE 

1 


0 

0 

0 Ci 

0 SCi 

0 



io 

11 

E 

1 

NE 

1 

- 

0 

9 CuCi 

7 CuCi 

8 CuSCi 

8 



11 

12 

E 

1 

N 

2 

— 

0 

5 CuS 

10 CuNt 

3 CuS 

6 

34.9 

A 13*,30" ’K con ▲ e tuoni fort.mi 

12 1 

13 

NE 

1 

E 

1 

N 

1 

9 CuCi e 

3 CuCi 

4 CuN 

5 



13 

14 

NE 

1 

E 

1 

E 

1 

0 Cu 

5 CuCi 

6 CuN 

4 



14 

15 

— 

0 

W 

1 

N 

2 

0 Ci = 

2 CuCi 

0 SCi 

1 



15 

16 

— 

0 

E 

1 

E 

1 

0 C» = 

2 CuCi 

0 Ci 

1 



16 

17 

E 

1 

E 

1 

E 

1 

4 CuCi = 

9 Cu& 

10 CuCi 

8 



17 

18 

E 

2 

S 

2 

S 

1 

10 CuSCi 

9 CuSCi 

7 CuN 

9 

22.7 


18 

19 

SW 

2 

SW 

2 

N 

1 

10 CuSCi» = 

10 CuCi 

10 CuCi » 

10 

5.7 


19 

20 

SW 

1 

- 

0 

NE 

1 

9 CuSCi 

8 CnNCi 

7 CuN 

8 

0.3 


20 

21 

S 

1 

s 

1 

_ 

0 

0 = ■' 

0 Ci 

3 SCu 

1 



21 

22 

NE 

1 

E 

1 

_ 

0 

0 Ci SS 

8 CuCi 

4 SCiCu 

4 


A 17*.25“ X* 

22 

23 

— 

0 

— 

0 

_ 

0 

OC# = 

2 CuCi 

0 Cu 

1 



23 

24 

NE 

1 

— 

0 

— 

0 

2 Cu = 

2 Cu& 

9 CuCi 

4 



24 

25 

— 

0 

s 

1 

- 

0 

4 Cu 

0 Cu 

0 

1 



25 

26 

— 

0 

W 

1 

S 

2 

0 S 

10 CuN 

8 CuN 

6 



26 

27 

NE 

1 

sw 

1 

_ 

0 

0 

1 Cu 

o s 

0 



27 

28 

— 

0 

NE 

1 1 

N 

1 

0 

4 CuS 

4 CuNS 

3 


A 21* cielo temporalesco a N con X 

28 

29 

E 

1 

N 

1 

NE 

1 

9 CuN 

10 NS 

W Ns 

10 

9.4 

® verso 15*.10” accomp. da rombi di tuono 

29 

30 

— 

0 

— 

0 

E 

1 

10 CuNS 

6 CuCi 

0 

5 

3.1 


30 

31 

- 

0 

S 

2 

- 

0 

0 

0 

' 1 Ci 

0 



31 





1 




_ 








Frequenza relativa dei venti 




Stato del cielo: giorni 


N 

NE 

E 

SE 

l 

? S1F 

W NW 

Calma 

sereni misti coperti nebbiosi con pioggia neve temporali grandine 

7 

13 

16 

2 

1( 

; 5 


5 0 

29 

10 

15 

5 

-11 — 4 

2 
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Mese di Agosto 


DATA 

Pressione atmosferica 

(ridotta a 0®) 

Temperatura dell’aria 

Umidità assoluta 

Umidità relativa 

evaporata 

(in millimetri) 

DATA ; 

» 

.15 

21 Media 

Min. 


^ | » | *> |*fc 

9 

1 15 

21 

Media 

9 

15 

1 21 i 

Media 

! 

736.88 

734.47 

735.73 

735.69 

20.2 

28.1 

24.2 

28.1 

26.2 247 

13.8 

15.4 

16.2 

| 15.1 

62 

54 

64 

60 

6.5 

1 

2 

37.76 

36.57 

36.78 

37.04 

19.5 

25.3 

20.6 

25.0 

23.7 22,3 

13- 3 

15.0 

15.8 

14.7 

74 

64 

73 

70 

4.7 

2 

3 

40.87 

40.56 

40.43 

40.62 

18.8 

23.0 

18.8 

22.2 

22.4 20.1 

| 12.4 

10.6 

11.7 

! 11.6 

77 

54 

58 

63 

3.9 

3 1 

4 

42.10 

40.04 

38.76 

40.30 

17.0 

27.2 

20.4 

25.9 

24.7 I 223 

11.7 

12.8 

9.9 

! 11.5 

66 

5Ì 

43 

53 

5.6 

4 

5 

37.67 

34.36 

33.87 

35.30’ 

18*4 

24.0 

20.0 

24.0 

18.6 20.2 

14.1 

13.9 

13.4 

! 13.8 

81 

63 

84 

76 

3.7 

5 ; 

6 

32.96 

32.62 

32.30 

32.63 

16.9 

20.2 

17.2 

20.2 

19.4 18.4 

12.8 

14.0 

14.2 

! 13.7 

88 

80 

85 

84 

3.0 

6 

7 

33.20 

32.25 

31.66 

82.37 

16.5 

21.5 

20.0 

17.4 

17.4 18.9 

12.0 

12.7 

11.2 

12.0 

69 

: 86 

' 76 

77 

3.3 

7 

8 

31.97 

31.90 

33.40 

32.42 

13.8 

26.0 

18.6 

250 

23.1 204 

11.4 

10.5 

11.3 

! 11.1 

71 

44 

54 

56 

3.8 

8 

9 

35.00 

34.44 

35.22 

34.89 

17.8 

26.3 

21.9 

24.9 

: 24.3 22.8 

12.0 

9.3 

11.8 

11.0 

62 

40 

52 

51 

5.3 

9 

IO 

36.91 

36.36 

36.28 

36.52 

18.8 

25.1 

21.1 

24.9 

24.0 223 

9.8 

10.1 

13.0 

11.0 

53 

j 48 

j 58 

51 

5.9 

10 

11 

736.67 

734.79 

735.04 

735.50 

18.8 

27.7 

22.0 

27.6 

25.1 234 

13.4 

12.9 

14.6 

13.6 

68 

47 

: 62 

59 

5.0 

11 

12 

34.90 

33.46 

34.02 

34.13 

18.9 

27.9 

22.6 

27.0 

24.4 234 

12.2 

10.5 

10.2 

11.0 

60 

40 

45 

52 

6.1 

12 

13 

36.77 

35.17 

34.04 

35.33 

16.5 

19.5 

16.8 

19.0 

19.4 | 184 

io.8 : 

11.7 

11.2 

11.2 

76 

72 

! 67 

72 

2.2 

13 

14 

33.18 

33.52 

34.52 

33.74 

15.6 

22.8 

17.2 

22.2 

218 1 194 

11.9 

11.9 

13.0 

12.3 

82 

60 

67 

70 

3.2 

14 

15 

33.54 

32.05 

32.27 

32 62 

16.6 

19.8 

18.6 

19.8 

16.6 17.9 

12.5 

15.2 

12.9 

13.5 

79 

89 

92 

87 

2.0 

15 

16 

31.13 

31.25 

, 33.42 

31.93 

14.5 

23.0 

17.0 

22.0 

17.8 18.1 

12.1 ! 

11.4 

10.7 

11.4 

84 

58 

71 

71 

4.8 

16 

17 

36.92 

36.55 

j 36.69 

36.72 

15.7 

21.0 

17.0 

21.0 

20.0 1 184 

! 11.8 

12.3 

12.9 

| 12.3 

82 

66 

74 

74 

2.2 

17 

18 

39.43 

38.29 

| 39.46 

39.06 

16.0 

22.0 

18.2 

22.0 

18.8 18.8 

12.2 

12.6 

13.9 

12.9 

78 

64 

86 

76 

1.8 

18 

19 

41.00 

40.66 

40.76 

40.81 

16.8 

21.9 

16.8 

21.6 

20.4 18.9 

12.2 

13.5 

13.0 

12.9 

86 

70 

73 

76 

2.3 

19 

20 

42.02 

40.32 

40.07 

40.80 

16.3 

23.6 

18.0 

23.6 

22.6 20.1 

13.5 

13.2 

15.8 

j 14.2 

88 

61 

78 

76 

2.9 

20 

21 

739.70 

732.01 

739.79 

737.17 

18.4 

25.0 

20.4 

23.6 

20.8 21.2 

14.2 

15.9 

14.3 

14.8 

80 

73 

78 

77 

3.9 

21 

22 

39.86 

38.75 

88.17 

38.93 

18.9 

23.2 

' 19.8 

23.0 

21.0 20.7 

14.6 

15.9 

15.1 

1 15.2 

85 

76 

82 

81 

2.3 

22 

23 

37.61 

36.85 

36.63 

37.03 

18.4 

24.8 

19.6 

24.8 

23.0 ! 21- 5 

14.1 

12.3 

14.6 

13.7 

83 

53 

70 

69 

4.2 

23 

24 

37.78 

37.22 

37.53 

37.51 

17.4 

25.4 

20.0 

25.4 

23.6 21.6 

14.8 

11.5 

15.2 

13.8 

85 

48 

70 

68 

4.3 

24 

25 

39.79 

38.31 

37.96 

38.69 

16.4 

23.6 

19.8 

2S.6 

. 22.0 . 20.5 

13.3 

14.9 

15.5 

14.6 

78 

69 

79 

75 

3.4 

25 

26 

36.83 

35.75 

36.51 

36.36 

19.5 

26.4 

21.6 

26.4 

21.1 22.1 

14.8 

13.8 

14.1 

14.2 

77-- 

54 

76 

69 

2.3 

26 

27 

38.98 

37.30 

37.19 

37.82 

18.7 

25.0 

20.4 

24.6 

23.2 : 21.8 

14.2 

13.6 

16.1 

14.6 

80 

59 

76 

72 

3.4 

27 

28 

37.49 

36.06 

37.01 

36.85 

20.0 

26.0 

20-4 

25 ;8 

22.8 1 22.3 

14.5 

13.2 

14.0 

13.9 

81 

53 

68 

67 

3.3 

28 

29 

38.37 

36.90 

36.19 

37.15 

18:9 

25.0 

19.4 

25.0 

22.6 21.5 

14.5 

15.0 

16.1 

15.2 

87 

64 

79 

77 

3.1 

29 

30 

34.21 

33.50 

36.62 

34.44 

19.2 

24.4 

20.6 

23.6 

20,8 21-2 

15.7 

14.9 

13.3 

14.6 

87 - 

69 

73 

76 

3.6 

30 

31 

37.17 

36.68 

37.90 

37.25 

15.9 

24.4 

18.8 

23.4 

20.8 20.0 

8.7 

7.6 

10.0 

8.8 

54 

35 

55 

48 

4.9 

31 


737.05 

735.77 

736.30 

736.37 

,17.58 

24.16 

19.61 

23.63 

21.69 '20.70 

12.88 

12.84 

13.39 

13.04 

76.2 

60.0 

69.9 ! 

68.8 


Media 

i Massima 

742.10 il 

giorno 

4 


28.1 

il giorno 

1. 

16.2 

il giorno 1 


92 

il giorno 15 


Massima 

| Minima 

731.13 


16 


14.5 


» 

16 

7.6 


31 


85 

» 

31 


Minima 


Osservazioni meteorologiche 1908. 
















































































I tei te! K) fes 


Mese di Agosto 


Direzione e forza del vento 


delle nubi 


0 == 

7 CuS 
10 CuS 

0 2E 

IO CuN = 
10 CuNS 
5 CuS = 

0 8 
1 Ci 
0 Ci 


0 Ci== 

10 CuCi = 
10 CuS = 

9 Cu = 

7 CuCi 

9 CuCi = 
5 CuCi 

8 CuN 
10 Cu = 

8 CuCi = 
10 CuN = 
0 Ci = 

7 C« = 

10 Cu 
4 Cu = 

7 Cu = 

1 

10 Cu = 

8 0 = 


3 CuAT 
10 CuS 

1 CuCi 
10 CuN i 
10 CuN 
10 CuSs • 

4 SlV 
0 Ci 
0 Cu 

1 Ci | 

0 Ci 

10 CuNs 

9 CuS= 

10 CuN si 

0 Ci 

6 Cu 

10 CuS 

7 Cu 

7 Cu 

5 Cu 
10 Cu 

5 CiCu 
0 Ci 

6 Cu 

8 CuN 

1 cud 

2 CuCi 
2 C«# 

8 C« 


Frequenza relativa dei venti 
U SE S SW W 


1 Ci 
10 CuS 

0 

0 Ci 

10 CuN 0 
10 CuN 

3 S 

2 CuS 

4 Cu 


7 CiS 
0 

10 CuN 
10 Cu 
10 CuS = 
10 Cu 0 
5 Cu 
10 CulV 


9 Cu 


Precipitazioni 

| (in millimetri) 

Osservazioni 

DATA 



1 

2 

0.7 

"K al mattino con \ e poche gocce 

3 



4 

0.5 

li \ alle 20*.40" 

5 

1.8 


6 

7.2 

@ 2 £ alle 13*30" 

7 



8 



9 



10 



11 



12 



13 



14 

30.8 

3*-12*.40”, alle 21* e seguito 

15 

7.8 

^ 0 ^ a 20*.49~ e seguente notte 

16 

2.4 


17 



18 

0.3 


19 



20 



21 

0.4 

Dalle 12*20" alle 13*.15" 0 

22 



23 



24 



25 



26 



27 



28 



29 

2.1 

© 7*.40" a 8*.15" ; 0 11*.15”. 

30 



31 


Stato del cielo: giorni 

sereni misti coperti nebbiosi con pioggia neve temporali grandine 



























































Mese di Settembre 


37 


DATA 

Pressione atmosferica 


Temperatura dell'aria 



Umidità assoluta 

Umidità 

relativa 

gli 




















So 3 

DATA 


9 

15 

21 

Media 

Mia - 

Mass. 

LL 

’ 15 

Li: 

| Meda 

9 

15 

81 

| Media 

9 15 

21 

| Media 

<?' g 
o .9 


1 

737.63 

734.96 

734.44 

735.68 

13.9 

21.6 

16.6 

, 21.6 

19.2 

17.8 

10.3 

10.4 

11.7 

10.8 

73 

54 

72 

66 

3.7 

1 

2 

32.90 

31.35 

33.74 

32.66 

14.8 

24.6 

16.4 

24.6 

20.6 

19.1 

10.2 

6.8 

6.0 

7.7 

73 

30 

33 

45 

4.1 

2 

3 

37.58 

36.58 

38.23 

37.46 

12.6 

23.0 

14.2 

21.4 

18.0 

1 17.0 

i 11.5 

6.6 

8.4 

8.8 

95 

35 

55 

62 

4.9 

3 

4 

39.99 

37.88 

37.48 

38.45 

12.9 

22.0 

16.0 

22.0 

19.6 

17.6 

8.2 

7.6 

10.5 

8.8 

61 

39 

62 

54 

6.1 

4 

5 

36.20 

35.10 

36.98 

36.09 

15.0 

23.5 

19.2 

23.4 

21.8 

19.9 

10.1 

10.8 

12.4 

11.1 

61 

51 

64 

69 

3.7 

5 

6 

43.64 

43.04 

43.56 

43.41 

15.0 

21.4 

17.4 

21.0 

19.6 

18.3 

8.7 

9.3 

9.3 

9.1 

59 

51 

55 

55 

6.3 

6 

. 7 

45.61 

43.08 

42.61 

43.77 

14.8 

21.2 

15.2 

21.2 

19.2 

17.6 

9.0 

1 8.6 

10.7 

9.4 

70 

46 

65 

60 

3.9 

7 

• 8 

42.18 

39.45 

39.96 

40.53 

15.0 

23.6 

17.2 

23.0 

20.0 

19.0 

10.5 

7.8 

12.0 

10.1 

72 

38 

69 

60 

3.1 

8 

9 

39.66 

37.41 

37.79 

38.29 

15.0 

24.2 

18.2 

24.2 

21.0 

! 19.6 

10.8 

10.3 

11.1 

10.7 . 

69 

46 

60 

58 

3.3 

9 

10 

38.03 

35.74 

34.28 

36.02 

15.6 

21.4 

18.0 

19.7 

18.8 j 

18.5 

12.3 

14.6 

14.6 

13.8 

80 

86 

90 

85 

? 

10 

11 

730.59 

727.64 

729.29 

729.17 

17.6 

23.2 

17.8 

23.2 

20.1 I 

19.7 

13.6 

13.1 

4.5 

10.4 

90 

63 

26 

60 

3.2 

11 

12 

32.28 

31.46 

34.91 

32.8é 

13.9 

22.0 

16.6 

21.9 

17.0 

; 174 

5.7 

3.8 

6.4 

5.3 

40 

20 

44 

35 

3.4 

12 

13 

41.02 

41.48 

43.41 

41.97 

11.4 

20.5 

14.6 

20.2 

15.4 

155 

6.6 

4.7 

6.6 

6.0 

54 

27 

51 

44 

3.0 

13 

14 

46.77 

45.86 

45.75 

46.19 

10.4 

19.3 

13.0 

19.3 

16.4 

14.8 

5.9 

6.0 

8.6 

6.8 

53 

36 

62 

50 

3.0 

14 

15 

46.30 

44.26 

42.21 

44.26 

10.0 

20.0 

13.2 

19.2 

15.8 

14.7 

7.0 

8.2 

8.9 

8.0 

62 

50 

67 

60 

3.6 

15 

16 

42.89 

41.64 

42.21 

42.25 

12.8 

20.8 

14.8 

20.8 

18.1 

16.6 

8.5 

8.6 

10.0 

9.0 

68 

47 

65 

60 

3.0 

16 

17 

43.45 

41.54 

41.30 

42.10 

12.2 

22.3 

14.6 

21.4 

19.8 

17.2 

9.4 

10.2 

10.9 

10.2 

76 

54 

64 

65 

2.0 

17 

18 

40.75 

39.33 

42.05 

40.71 

12.8 

22.5 

14.4 

22.5 

19.4 

17.3 

9.8 

11.1 

12.3 

11.1 

80 

55 

74' 

70 

3.5 

18 

19 

45.39 

43.96 

44.55 

44.63 

15.5 

20.0 

16.0 

20.0 

18.0 

17.4 

9.3 

'8.8 

10.9 

9.7 

69 

51 

71 

64 

4.0 

19 

20 

44.31 

42.91 

43.63 

43.62 

14.0 

20.0 

16.6 

20.0 

18.4 

17.3 

11.5 

10.8 

10.9 

11.1 

81 

62 

69. 

71 

2.9 

20 

21 

743.56 

741.66 

741.41 

742.21 

15.4 

18.3 

15.4 

18.3 

16.8 

165 

9.4 

8.5 

9.9 

9.3 

73 

54 

70 

66 

2.7 

21 

22 

39.94 

37.69 

38.19 

38.61 

15.0 

19.3 

15.0 

19.3 

16.8 

165 

9.4 

8.7 

9.4 

9.2 

74 

52 

66 

64 

3.0 

22 

23 

38.39 

36.99 

37.00 

37.46 

14.2 

19.8 

15.8 

19.8 

17.8 

16.9 

9.5 

8.4 

10.2 

9.4 

71 

49 

67 

62 

3.2 

23 

24 

37.97 

38.40 

38.77 

38.38 

15.2 

19.0 

16.7 

18.9 

17.0 

17.0 

10.0 | 

9.8 

11.2 

10.3 

71 

60 

78 

70 

3.8 

24 

25 

39.83 

39.98 

38.21 

39.34 

14.2 

15.8 

14.7 

14.8 

14.0 

14.7 

10.7 

11.2 

10.8 

10.9 

85 

89 

91 

88 

3.4 

25 

26 

39.82 

39.64 

40.75 

40.07 

13.6 

17.2 

14.4 

17.0 

16.0 

155 

11.4 

11.8 

11.5 

11.6 

93 

82 

85 

87 

3.5 

26 

27 

41.12 

39.90 

39.87 

40.30 

14.0 

.17.5 

14.9 

17.5 

15.8 

15.6 

11.5 

11.6 

11.5 

11.5 

91 

78 

86 

85 

3.6 

27 

28 

40.04 

39.39 

40.62 

40.02 

14.6 

20.2 

15.1 

19.3 

17.9 j 

16.9 

11.0 

11.5 

12.7 

11.7 

86 

69 

83 

79 

2.6 

28 

29 

45.70 

44.15 

44.66 

44.84 

14.4 

20.0 

17.8 

20.0 

18.8 

17.7 

11.6 

11.7 

12.4 

11.9 

76 

67 

77 

73 

3.2 

29 

30 

46.33 

44.14 

43.57 

44.68 

16.5 

21.0 

17.0 

20.9 

18.2 

18.2 

12.3 

11.1 

9.6 

11.0 

86 

61 

62 

70 

4.0 

30 

Media 

740.66 

739.22 

739.71 

739.86 

14.08 

20.84 

15.89 

20.55 

18.18 | 

17.25 

9.86 

9.41 

| 

10.20 

9.83 

72.7 

53.4 

66.1 

64.2 


Media 

Massima 

746.77 il 

giorno 

14 


24.6 

il «orno 2 



14.6 

il giorno 

10 

95 

il giorno 3 



Massima 

Minima 

727.64 

» 

11 


10.0 


, 15 



3.8 

’ 


12 

20 


12 


Minima 














































































































































_ 


Mese 


DATA 

Pressione atmosferica 

(ridotta a 0») 

Temperatura dell’aria 

9 15 

21 

Media 

Min. 

| Mass. 

9 

1 15 

ivi 

1 

745.39 

744.12 

744.76 

744.76 

16.0 

20.2 

16.4 

20.2 

19.0 

2 

44.66 

43.45 

43.36 

43.82 

15.8 

19.9 

16.6 

19.6 

17.8 

3 

44.89 

44.02 

45.46 

44.79 

13.4 

21.2 

14.4 

21.2 

17.4 

s 4 

45.18 

42.41 

42.78 

43.46 

13.6 

23.8 

15.8 

23,8 

19.6 

- 5 

41.38 

38.65 

38.33 

39.45 

14.3 

23.4 

15.0 

21,2 

19.0 

6 

41.24 

41.80 

44.24 

42.42 

13.2 

21.5 

15.0 

21.3 

17.0 

7 

47.74 

46.51 

47.14 

47.13 

15.1 

18.7 

15.8 

18.7 

15.8 ! 

8 

48.23 

46.07 

45.58 

46.63 

11.5 

20.0 

13.0 

1 19.6 

16.6 j 

9 

44.33 

41.97 

42.83 

42.88 

12.5 

19.1 

14.0 

19.1 

16.0 1 

10 

43.64 

42.11 

43.38 

' 43.04 

13.0 

19.1 

14.4 

19,1 

16.6 

11 

745.14 

744.13 

745.32 

744.86 

13.0 

19.0 

14.4 

19.0 

15.8 

12 

45.80 

44.64 

45.09 

45.18 

12.0 

16.8 

12.3 

16.6 

14.7 

13 

45.26 

44.64 

44.66 

44.85 

13.0 

16.0 

12.8 

16.0 

14.4 1 

14 

43.76 

41.12 

42.09 

42.32 

13.0 

17.8 

13.4 

17.8 

14.2 

15 

40.75 

39.79 

39.28 

39.94 

11.0 

18.4 

11.8 

18.4 

15.4 

16 

39.85 

38.13 

39.08 

39.02 

11.2 

19.1 

12.0 

18.8 

15.1 

17 

41.12 

40.77 

40.27 

40.72 

10.8 

18.8 

11.7 

18.4 

15.2 

18 

41.74 

39.26 

39.04 

40.01 

10.6 

18.3 

11.6 

18.0 

15.0 

19 

38.61 

38.20 

38.59 

38.47 

10.2 

15.7 

11.1 

15.3 

13.9 

20 

39.56 

39.05 

39.85 

39.15 

9.5 

10.4 

9.6 

10.2 

9.8 

21 

740.23 

739.64 

739.85 

739.91 

6.5 

8.5 

7.0 

8.3 

8.5 

22 

39.89 

38.41 

40.00 

39.40 

8.5 

10.1 

8.6 

10.1 

8.0 

23 

41.41 

40.24 

41.64 

41.10 

5.0 

9.2 

5.6 

9.2 

6.6 

24 

39.61 

36.47 

34.20 

36.76 

6.0 

9.0 

6.8 

9.0 

8.0 

25 

31 06 

30.76 

32.98 

31.60 

7.8 

8.4 

8.0 

8.4 

8.2 

26 

40.20 

40.54 

42.72 

41.15 

7.4 

9.0 

8.6 

7.4 

8.0 

27 

45.60 

43.18 

46.44 

45.07 

8.0 

12.0 

9.6 

11.4 

10.6 

28 

47.66 

46.91 

47.60 

47.39 

6.5, 

14.5 

8.0 

14.4 

12.0 

29 

47.05 

44.66 

44.60 

45.44 

7.0 

15.0 

7.8 

14.6 

12.0 

30 

44.03 

43.34 

42.44 

43.27 

7.0 

14.6 

7.6 

14.4 

11.6 

31 

42.06 

40.08 

40.75 

40.96 

6.9 

14.9 

7.4 

14.4 

11.2 

M,J “ 

742.81 

741.45 

742.06 

742.10 

10.62 

16.21 

11.49 

15.97 

13.64 1 

Massima 

Minima 

748.23 il 
730.76 

giorno 

8 

25 


23.8 

5.0 

il giorno 

4 

23 


m Ottobre 


Umidità assoluta 

Umidità 

relativa 

£ *C 

Hi 

DATA 

dii g 

1 15 

21 

Media 

9 

15 

1 21 

| Media 

§ 


! J 11.9 

11.3 

12.9 

12.0 

85 

64 

79 

76 


1 

« 11.5 

11.1 

13.6 

12.1 

81 

65 

90 

78 


2 

w 10.1 . 

.12.5 

12.1 

11.6 

82 

67 

82 

77 


3 

Il2 10.1 

7.2 

11.8 

9Ì5 

76 

33 

67 

59 


4 

'* 10.0 

10.7 

12.0 

10.9 

78 

57 

78 

69 


5 

|J 8.9 

10.9 

11.5 

10.4 

70 

58' 

80 

69 


6 

J 9.2 

9.1 

9.2 

9.2 

69 

56 

69 

65 


7 

1 9.1 

8.8 

10.9 

9.6 

81 

52 

77 

70 


8 

■< 9.5 

9.4 

10.3 

9.7 

81 

57 

75 

71 


9 

* 10.3 

9.6 

10.7 

10.2 

84 

59 

76 

73 


10 

■ 5 9.8 

10.0 

10.3 

10.0 

80 

61 

77 

73 


11 

3 8.5 

■ 10.1 

9.7 

9.4 

80 

72 

78 

77 


12 

■° 8.9 

9.1 

9.8 

9.3 

82 

67 

80 

76 


13 

> 6 8.8 

! 7.7 

9.1 

8.5 

77 

51 

76 

68 


14 

1 8.1 

7.6 

8.4 

8.0 

78 

48 

61 

62 


15 

i 8.0 

:8.7 

9.7 

8.8 « 

78 

54 

73 

68 


16 

1 8.3 

9.2 

9.0 

8.8 

81 

59 

70 

70 


17 

9 7.7 

7.2 

9.8 

8.2 

76 

47 

77 

67 


18 

7 .7.8 

10.3 

9.8 

9.3 

79 

79 

83 

80 


19 

8 8.2 

7.4 

7.4 

7.7 

92 

80 

82 

85 


20 

5 6.2 

5.3 

6.5 

6.0 

82 

65 

79 

75 


21 

3 6.8 

6.3 

6.2 

6.4 

82 

68 

78 

76 


22 

5 5.6 

6.0 

5.8 

5.9 

81 

58 

79 

73 


23 

S 5.9 

7.0 

7.1 

6.7 

79 

81 

89 

83 


24 

1 7.6 

7.8 

7.5 

7.6 

94 

94 

92 

93 


25 

3 7.8 

7.0 

7.3 

7.4 

93 

91 

92 

92 


26 

1 8.0 

9.3 

8.7 

8.7 

89 

93 

91 

91 


27 

1 7.1 

8.2 

8.7 

8.0 

89 

67 

83 

80 


28 

1 7.0 

100 

8.7 

8.6 

89 

67 ! 

83 

80 


29 

! 6.7 

8.2 

8.2 

v 7.7 

86 

67 

81 

78 


30 

1 6.7 

8.2 

8.0 

7.6 

86 

67 

80 

78 


31 

• 

8.75 

9.36 

8.83 

82.0 

64.6 

79.1 

75.2 


Media 

13.6 

il giorno 

2 

55 

il giorno 25 



Massima 

5.3 



21 

96 

’ 

4 



Minima 
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DATA 

Direzione e forza del vento 

Nebulosità e forma 

delle nubi 

Precipitazioni 

(in millimetri) 

Osservazioni 

DATA 

9 

- 1 - 

9 | 15 

21 

Media 

1 

_ 

0 

_ 

0 

w 

1 

10 Cu = 

1 CuCi = 

10 Cu 

7 



1 

2 

— 

0 

E 

1 

— 

0 

10 Cu 

1 Cu¬ 

0 — 

4 



2 

3 

— 

0 

— 

0 

— 

0 

OSs 

li = 

0 = 

0 



3 

4 

s 

1 

— 

0 

— 

0 

0 = 

0 2= 

0 s 

0 



4 

5 

— 

0 

W 

1 

— 

0 

0 _ 

0 

0 

0 



5 

6 

— 

0 

NE 

1 

— . 

0 

0 Ci = 

0 Ci 

0 Ci 

0 



6 

7 

— 

0 

N 

1 

— 

0 

10 CUCÌ _ 

0 = 

0 = 

3 



7 

8 

— 

0 

— 

0 

— 

0 

0 = 

0 = 

0 = 

0 



8 

9 

— 

0 

NE 

1 

— 

0 

9 Cu = 

3 CuCi 

0 Cu 

7 



9 

10 

- 

0 

N 

1 

- 

0 

7 CuCi 

4 CuCi 

9 CuN 

7 



10 

11 

_ 

0 

8 

1 

s 

1 

2 Ci — 

1 Cu = 

0 Cu = 

1 



. 11 

12 

N 

I 

— 

0 

s 

1 

10 CuS 

10 duS 

I 10 CuNS 

10 



12 

13 

— 

0 

— 

0 

— 

0 

10 Cu = © 

10 CuNs 

8 CuSCi 

9 

1.7 


13 

14 

— 

0 

E 

1 

N 

1 

3 CuCi 

1 Ci — 

0 

1 

0.4 


14 

15 . 

— 

0 

NE 

1 

— 

0 

0 _ 

1 Ci =5 

0 2= 

0 



15 

16 

— 

0 

— 

0 

— 

0 

0 =2 

! 0 Ci 

0 = 

0 



16 

17 

— 

0 

STF 

1 

— 

0 

0 _ 

0 Ci 

0 = 

0 



17 

18 

— 

0 

SW 

1 

sw 

1 

!! CuS = 

1 Cu S 

2 = 

4 



18 

19 

— 

0 

N 

1 

— 

0 

0 _ 

8 CuN =\ 

10 CuNS 

6 



19 

20 

NE 

2 

NE 

1 

N 

1 

10 CuS= ® 

10 CuS - 

10 CuS 

10 

1.8 

Comincia 9 a 7\30 m 

20 

21 

NE 

1 

_ 

0 

s 

1 

10 SCu = 

10 SCus 

9 Cu = 

10 



21 

22 

— 

0 

E 

1 

_ 

0 

10 CuCi == 

8 CuCi 

9 CuCi 

9 



22 

23 

— 

0 

— 

0 

— 

0 

10 CuCiS = 

0 Cis 

0 = 

3 



23 

24 

— 

0 

S 

1 

s 

2 

10 CuS = @ 

1 0 Cus 9 

10 CuN « 

10 

2.2 

Comincia ® a 7* e dura per quasi tutta la 

24 

25 

_ 

0 

_ 

0 

_ 

0 

10 CuN=9\ 

10 Cus9 

10 CuN 

10 

42.9 

[giornata 

25 

26 

— 

0 


0 

sw 

2 

10 CuN = 

10 CuNsI 

10 CuN 9 

10 

13.8 


26 

27 

— 

0 

_ 

0 

_ 

0 

10 CuCi 

6 CuN 

0 

5 



27 

28 

— 

0 

w 

1 

_ . 

0 

0 Ci 

0 S 

1 o = 

0 



28 

29 

— 

0 

_ 

0 

_ . 

0 


0 s 

0 =2 

0 



29 

30 

— 

0 

— 

0 

_ 

0 

0 =3 

0 

0 55 

0 



30 

31 

S 

1 

— 

0 

- 

0 

0^ 

0 


0 



31 



Frequenza relativa dei venti 




Stato del cielo: giorni 


N 

NE 

E 

SE 

s sw 

w NW 

Cairn» 

sereni misti coperti nebbiosi con pioggia nere temporali grandine 

6 

6 

3 

0 

( 

1 4 


3 0 

63 

Vi 

11 

8 

5 6 - - 

| 
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DATA 

Pressione atmosferica 

(ridotta a 0°) 


Temperatura dell’aria 

| Medi» 

Umidità assoluta 

Umidità relativa 

evaporata 

(in millimetri) 

DATA 

9 


21 

| Media 

Min. 

| Mass. 

.Li 

Jjl: 

j 

9 | >b 

21 

| Media 

9 

; 15 

l‘« 

Media 

1 

740.87 

1740.15 

741.70 

740.91 

7.4 

11.8 

7.8 

| 11.8 

8.9 

9.0 

7.7 

8.8 

8.2 

8.2 

97 

85 

96 

93 



2 

42.24 

42.44 

41.68 

42.12 

8.5 

10.4 

9.2 

; 10.4 

9.5 

91 

! 8.2 

7.7 

7.5 

7.8 

95 

82 

84 

87 


2 

3 

40.52 

38.94 

38.88 

39.45 

8.6 

10.4 

8.6 

10.4 

9.7 

91 

' 7.9 

l 7.7 

7.6 

7.7 

94 

82 

84 

87 


3 

4 

37.65 

36.17 

( 36.67 

36.83 

8.4 

10.6 

8.6 

10.6 

9.4 

9.3 

1 7.4 

1 7.2 

7.2 

7.3 

89 

76 

8! 

82 


4 

5 

37.14 

35.78 

36.10 

36.34 

4.4 

10.9 

5.2 

10.6 

8.4 

j 7.2 

5.8 

6.2 

6.6 

6.2 

87 

65 

1 -81 

78 


5 

6 

36.25 

34.90 

35.94 

35.70 

1.5 

11.8 

2.8 

10.0 

6.8 

5.7 

5.0 

! 6.8 

6.3 

6.0 

89 

74 

85 

83 


6 

7 

36.85 

35.16 

34.60 

35.54 

4.8 

8.4 

6.6 

7.4 

6.4 

! 6.5 

6.9 

1 6.2 

6.0 

6.4 

94 

80 

83 

86 


7 

8 

28.75 

25.46 

23.87 

26.03 

4.2 

5.2 

4.4 

! 5.0 

5.2 

4.8 

! 5.9 

5.7 

5.8 

1 5.8 ■ 

93 

87 

87 

89 


8 

9 

22.88 

25.13 

29.27 

25.76 

2.6 

9.8 

2.8 

9.6 

7.1 

5.6 

5.0 

6.7 

6.8 

6.2 

89 

74 

90 

84 


9 

IO 

26.88 

37.44 

38.40 

34.24 

4.5 

7.0 

5.8 

7.0 

5.9 

5.8 

1 5.4 

4.9 

5.4 

5.2 

78 

66 

77 

74 


10 

u 

738.55 

737.06 

738.10 

737.90 

1.9 

8.4 

2.0 

8.0 

5.4 

4.4 

4.7 

5.8 

5.7 

5.4 

89 

72 

84 

82 


11 

12 

40.20 

40.42 

41.51 

40.71 

1.3 

8.5 

1.8 

8.3 

5.8 

4.4 

4.6 

6.1 

6.3 

5.7 

89 

74 

91 

85 


12 

13 

41.58 

40.11 

40.10 

40.60 

1.4 

7.6 

1.5 

7.2 

6.6 

4.3 

4.9 

6.5 

6.4 

5.9 

94 

85 

88 

89 


13 

14 

41.12 

40.22 

41.46 

40.93 

0.5 

j 7.0 

1.3 

7.0 

2.8 

2.9 

4.8 

6.6 

5.2 

5.5 

94 

88 

93 

92 


14 

15 

43.29 

43.94 

46.20 

44.48 

2.3 

8.6 

4.8 

8.6 

6.2 

5.5 

5.9 

5.7 

6.2 

5.9 

92 

68 

88 

i 83 


15 

16 

52.18 

51.03 

50.20 

51.14 

1.3 

3.5 

2.0 

3.0 

3.4 

2.6 

4.9 

3.7 

4.3 

4.3 

93 

66 

73 

77 


16 

17 

48.41 

46.92 

47.38 

47.57 

2.4 

6.0 

2.8 

6.8 1 

3.4 

8.7 

4.2 

4.9 

4.4 

4.5 

75 

70 

81 

! 75 


17 

18 

46.58 

44.66 

44.70 

45.31 

0.8 

7.5 

1.2 

7.4 

5.0 

3.6 

4.3 

5.1 

5.3 

4.9 

85 

66 

81 

77 


18 

19 

40.79 

36.18 

33.82 

36.93 

3.4 

9.2 

4.1 

8.8 i 

6.3 

5.8 

4.8 

4.9 

5.5 

5.1 

79 

58 

78 

72 


19 

20 

32.66 

32.45 ! 

34.07 

33.06 

3.8 

8.6 

3.8 

8.0 j 

5.8 

5.5 

5.2 

6.3 

4.4 

5.3 

87 

75 

64 

1 75 


20 

21 

734.84 

732.52 ' 

735.35 

734.24 

2.0 

6.6 

2.8 

6.1 i 

4.4 

4.0 

4.1 

5.7 

4.8 

4.9 

72 

80 

77 

76 


21 

22 

34.86 

32.66 

32.44 

33.32 

1.4 

6.0 

1.6 

5.2 ! 

3.8 

3.2 

4.4 

5.0 

4.4 

4.5 

85 

75 

73 

78 


22 

23 

29.34 

29.28 

31.46 

30.03 

0.2 

12.1 ] 

2.2 

11.4 ! 

10.8 

6.3 

3.7 

4.4 

3.3 

3.8 

68 

44 

35 j 

49 


23 

24 

38.30 

39.16 

40.83 

39.43 

5.2 

9.8 

5,8 ! 

9.7 

5.2 | 

6.5 

3.5 

4.1 

3.7 

3.8 

50 

46 

55 

50 


24 

25 

43.64 

43.12 | 

43.50 ! 

43.42 

0.5 

7.0 ; 

2.0 

7.0 j 

3.8 

3.3 

3.4 

4.3 

3.6 

3.8 

64 

57 

61 

61 


25 

26 

44.24 

43.58 

44.14 

43.99 

0.3 

6.6 j 

0.8 | 

6.5 

3.8 

29 

3.8 

3.2 

4.4 

3.8 

79 

45 

73 

66 


26 

27 

45.29 

44.65 

45.42 

45.12 

0.2 

8.8 ! 

1.2 

8.6 

5.9 

4.0 

3.9 

3.6 

4.8 

4.1 

78 

42 

68 

63 


27 

28 

47.65 

46.53 

46.76 : 

46.98 

0.0 

3.8 | 

0.4 1 

2.8 

2.8 

1.8 

4.2 

5.4 

5.0 

4.9 

89 

97 

89 

91 


28 

29 

47.91 

47.60 

49.24 

48.25 

—1.2 

5.4 

1 

—0.9 

5.8 

3.6 

U 

3.9 

5.1 

5.1 

4.7 

90 

77 

87 

85 


29 

30 

48.89 

47.71 

48.43 

48.34 

—1.5 I 

6.2 

-i.o I 

6.2 j 

3.4 ; 

1,8 

4.! j 

4.6 

4.5 

4.4 

96 

65 

76 

79 


30 

Media 

739.68 J’ 

739.05 ' 

739.74 : 

739.49 

2.70 

8.12 ; 

3.40 ! 

7.82 

5.85 | 

5.03 

5.08 1 

J 

5.63 j 

5.49 

5.40 

85.1 

70.7 J 

78.8 

78.2 


Media 

Massima 

Minima 

752.18 il giorno 
722.88 

16 

9 


12.1 

1.5 

il giorno 

30 


8.8 

3.2 

il giorno 1 

» 26 


97 

35 

il giorno 1, 28 

» 23 


Massima 

Minima 
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Direzione e forza dei vento 


Nebulosità e forni 

delle nubi 


I 1 















Osservazioni 

DATA 



9 

I 15 


21 


9 

.5 

21 

Media 

1 | 

1 

- 

0 

S 

1 

1 

E 

! 

io =» 

0 S 

10 = 3 

7 



1 

2 

— 

0 

NE 

1 

— 

0 

10 CuN = 

10 CuN s 

10 CuN 

10 



2 

3 

— 

0 

— 

0 

— 

0 

10 CuNs 

10 CuNs 

10 CuNS 

10 



3 

4 

— 

0 

— 

0 

NW 

1 

10 = 

10 Cu = 

10 (?» = 

10 




5 

— 

0 

SW 

1 

— 

0 

0 == 

0 = 

0 = 

0 



5 

6 

— 

0 

— 

0 

N 

1 

10 =» 

0 = 

10 => 

7 



Q 

7 

NE 

1 

N 

1 

— 

0 

10 =£ 

10 s 

10 = 

10 



7 

8 

N 

1 

— 

0 

S 

1 

10 = © 

10 CuSN 

10 CuSN 

10 

9.4 


8 

9 

— 

0 

— 

0 

N 

2 

0 Ci = 

2 Cu = 

10 CuNS 

4 



9 

IO 

N 

1 

SW 

1 

S 

1 

10 SCu 

1 c»a = 

9 CuS 

8 



10 

11 

- 

0 

SW 

1 

NW 

1 


°- 

0 = 

0 



11 

12 

— 

0 

— 

0 

— 

0 

0 _ 


0 = 

0 


V° al mattino 

12 

13 

SW 

I 

— 

0 

— 

0 

IO =» 

0 _ 

0 = 

3 



13 

14 

— 

0 

— 

0 

NE 

1 

10 = s 

0 2= 

10 =• 

7 



14 

15 

— 

0 

E 

1 

E 

1 

10 = 

10 CuS = 

10 Cu¬ 

10 



15 

16 

NE 

1 

E 

1 

S 

1 

10 

10 CttCi= 

lo = 

10 



16 

17 

— 

0 

W 

1 

— 

0 

io cuS= ! 

2 CuCi = 

0 _ 

4 



17 

18 

— 

0 

— 

0 

S 

1 

0 = 2 

0 Ci s 

0 = 

0 


V al mattino 

18 

19 

SW 

2 

SW 

1 

— 

0 

9 SCuSCu= 

9 CuSCi 

0 = 

6 



19 

20 


0 

SW 

2 

N 

1 

9 CuCiS = 

0 

0 = 

3 



20 

21 

- 

0 

- 

0 

_ 

0 

10 Cu = 

2 Ci = 

0 3* 

4 



21 

22 

— 

0 

s 

1 

_ 

0 

8 S-Ci - 

10 SCu h 5 

0 3» 

6 


V al mattino 

22 

'23 


2 

w 

3 

W 

2 

1 s 

4 S 

0 

2 


V n. 

23 

24 

S 

2 

SW 

1 

_ 

0 

0 

0 

0 ~0 

0 



24 

25 

— 

0 

NE 

1 

NE 

1 

0 S == 

0 s 

o 2= 

0 



25 

26 

— 

0 

W 

1 

_ 

0 

9 Ss 

0 3S 

o S 

3 


V al mattino 

26 

27 

SW 

1 

W 

1 

NW 

1 

0 =3 

0 3 

0 == 

0 



27 

28 

— 

0 

_ 

0 

_ 

0 

6 S =s 

10 5 s* 

2 

6 


V al mattino; verso 18* nebbione 

28 

29 

— 

0 

_ 

0 

_ 

0 

0 = s 

0 3 

o S 

0 


i_i e V al mattino 

29 

30 


0 

SW 

1 

— 

0 

9 ==» 

0 3 


3 


v «. 

30 



Frequenza relativa dei venti 




Stato del cielo: giorni 


N 

NE 

E 

SE 

& 

? SW 

W NW 

Cai® 4 

sereni misti coperti nebbiosi con pioggia neve temporali grandine 

6 

6 

4 

0 

8 

11 


5 2 

48 


15 

7 

13 1 — - 

— 
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DATA 

Pressione atmosferica 

(ridotta a 0°) 


Temperatura dell’aria 


Umidità assoluta 

Umidità relativa 

evaporata 

in millimetri) 

DATA 

9 

15 

si 

Media 

Min. 

Mass. 

1 9 

15 

21 

h 

9 

15 

1 21 

| Media 

9 

15 

| -si 

| Media 

1 

749.23 

747.36 

747.67 

748.09 

-1.5 

5.2 

—1.2 

5.1 

3.2 

U 

8.9 

4.8 

j 4.5 

4.4 

92 

73 

80 

1 82 



2 

47.58 

45.41 

45.23 

46.07 

0.0 

5.4 

0.5 

5.4 

3.4 

23 

4.0 

4.8 

| 4.9 

4.6 

83 

71 

83 

79 


* 

3 

44.64 

42.07 

42.77 

43.14 

1.1 

5.6 

1.5 

5.2 

2.8 

1! 

4.3 

5.3 

5.2 

5.1 

83 

80 

93 

85 



4 

43.37 

42.91 

43.92 

43.40 

-0.4 

3.4 

2.2 

3.4 

-0.4 

li 

4.7 

5.1 

4.3 

4,7 

87 

86 

i 96 

| 90 



5 

43.42 

41.56 

42.07 

42.35 

-3.0 

2.2 

-2.3 

2.2 

1.6 

-1.1 

| 3.6 

3.3 

! 4.8 

3.9 

92 

60 

93 




6 

45.84 

45.02 

45.39 

45.42 

-2.6 

1.5 

—1.4 ! 

0.9 

1.4 

-13 

4.9 

4.0 

4.0 

4.3 

89 

80 

78 

82 



7 

45.56 

45.14 

46.52 

45.74 

0.9 

4.2 

1.8 j 

4.2 

3.0 

li 

4.6 

5.4 

4.9 

5.0 

89 

8? 

86 

87 


7 

8 

47.03 

45.76 

45.07 

45.95 

0.6 

1.5 

0.9 

1.1 

0.6 

«1 

4.2 

4.3 

4.1 

4.2 

87 ' 

87 

85 

86 



9 

43.78 

42.00 

41.22 

42.33 

—0.6 

1.0 

-0.6 | 

1.0 

0.2 

1.1 

4.1 

4.2 

4.3 

4.2 

92 

85 

93 

90 


9 

IO 

39.14 

35.69 

31.87 

35.57 

-3.6 

0.4 

—3.6 

-1.1 

0.4 

-If 

3.2 

4.0 

3.9 

3.7 

91 

94-' 

81 

89 


10 

11 

21.63 

17.88 

16.80 

18.77 

-0.8 

0.8 

-0.4 

0.8 

0.2 

Lm 

4.3 

4-1 

4.5 

4.3 

96 

87 

96 

93 


11 

12 

19.49 

22.27 

27.52 

23.09 

-2.5 

8.6 

-1.0 

8.6 

6.6 

! si 

3.9 

2.3 

3.7 

3.3 

92 

28 

51 

57 


12 

13 

35.35 

37.00 

38.90 

37.08 

2.2 

7.9 

2.7 - 

7.7 

5.2 | 

« 

3.0 

4.3 

3.7 

3.7 

54 

55’ 

55 

55 


13 

14 

42 60 

41.OS 

40.55 

41.41 

0.2 

4.6 

0.6 

4.0 

3.6 

li 

3.8 

3.7 

4.4 

4.0 

79 

61 

73 

71 


14 

15 

39.87 

39.29 

39.50 

39.55 

1.9 

4.2 

2.4 

4.0 

2.6 

ìì 

4.1 

4- 1 1 

4.8 

4.3 

75 

67 

86 

76 


15 

16 

37.46 

37.10 

37.26 

37.27 

1.5 

3.8 

2.0 

3.8 

3.8 


4.9 

5.4 

5.4 

5.2 

93 

90 

90 

91 


16 

17 

35.74 

33.85 

33.40 

34.33 

3.9 

6.8 

5.2 

6.8 

6.4 

* 

6.7 

6.9 ! 

6.5 

6.7 

92 

89 

91 

91 


17 

18 

30.73 

30.41 

33.36 

31.50 

4.9 

8.9 

5.6 j 

8.2 

7.0 

61 

6.2 

6.3 . 

6.4 

■ 6.8 

91 

78 ' 

85 

85 


18 

19 

37.74 

36.28 

36.92 

36.98 

3.8 

5.8 

4.4 

5.8 

4.2 

. 41 

5.9 

6.5 

6.0 

6.1 

93 

94 

97 

95 


19 

20 

37.63 

38.45 

40.59 

38.89 

0.5 

3.3 

0.6 

3.2 

2.2 

1J 

4.6 

5.4 

5.0 

5.0 

96 

97 

S93 

95 


20 

21 

41.45 

41.47 

42.05 

41.66 

1.0 

5.5 

1.8 

5.3 

4.8 

3’ 

4.3 

5.1 

5.2 

4.9 

82 

77 

81 

80 


21 

22 

42.97 

42.62 

43.15 

42.91 

3.0 

7.0 

3.2 j 

7.0 

6,1 


4.5 

5.0 

5.1 

4.9 

80 

66 

73 

73 


22 

23 

44.13 

43.42 

43.22 

43.59 

4.0. 

4.7 

4.0 ; 

4.7 

4.6 

4 

5.6 

5.9 

5.7 

5.7 

92 

92 

90 

91 


23 

24 

42.58 

41.11 

40.26 

41.32 

3.4 

4.8 

3.8 

4.7 

4.2 | 

4 

5.2 

5.4 

5.4 

5.3 

87 

84. 

87 

86 


24 

25 

39.73 

37.64 

37.40 

38.26 

3.2 

5.4 

3.2 1 

5.4 

4.8 ' 

4 ' 

5.4 

5.5 

5.6 

5.5 

93 

81 

87 

87 


25 

26 

34.58 

32.06 

31.47 

32.70 

1.8 

3.4 

3.2 

2.8 ! 

1.8 1 

3 

5.4 

5.4 | 

5.0 

5.3 

93 

97 

96 

95 


26 

27 

31.51 

30.48 

30.20 

30.73 

0.8 

1.7 

0.8 

0.8 

1.0 ; 


4.7 

4.4 

4.5 

4.5 

96 

90 

90 

92 


27 

28 

28.70 

27.06 

27.51 

27.76 

—0.1 

1.4 

1.4 

0.8 

-0.1 

03 

4.6 

4.3 

4.3 

4.4 

91 

-88 

94 

91 


28 

29 

28.09 

27.74 

28.06 

27.96 

—2.0 

1.0 

-1.8 

1.0 j 

-0.2 

-0. 

3.7 

3.9 

3.3 

3.6 

92 

80 

74 

82 


29 

30 

28.82 

29.89 

35.19 

31.30 

—1.0 

1.2 

—0.4 

LO 

o.o-j 

6 

3.9 

3.7 

4.2 

3.9 

89 

75 

93 

86 


30 

31 

41.69 

42.74 

44.85 

43.09 

-1.8 

2.0 

—1.2 

1.3 

0.2 

'' 

4.0 

4.4 | 

4.0 

4.1 

96 

87 

85 

89 


31 

'Media 

733.45 

737.51 

738.03 

738.00 

0.61 

3.95 

1.22 

3.71 j 

2.75 

11 

4.52 

,,5 

4.76 

4.68 

88.3 

79.5 

85.0 

84.3 


Media 

Massima 

749.23 il 

giorno 

1 


8.6 

il iriorno 

12 


6.9 

il giorno 17 

97 

il giorno 19, 20 e 26 


Massima 

Minima 

716.80 


11 


-3.0 



5 


2.3 


► 12 

28 

» 

12 



Minima 


4- Osservazioni meteorologiche 1908. 
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DATA 


Direzione e forza del vento 


Nebulosità e forma 

delle nubi 


-i | 












= | 

Osservazioni 

DATA 


0 

15 

21 

9 

15 
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£ è 



1 
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_ 
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0 
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— 
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— 
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10 SCu =• 
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4 
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SW 

1 

— 

0 

10 = 3 

7 

2 CuCi = 5 

6 
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5 

6 

— 

0 
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1 

— 

0 

10 S =* 
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10 s = 

10 


V « = 3 nel mattino 

6 

7 

— 

0 

SW 

1 

— 

0 

10 =* 

2 Ss 
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7 



7 

8 

- 

0 

W 

1 

•— 

0 

10 s = 

10 = 

10 = 
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8 

9 

sw 

ì 

SW 

1 

s 

1 

10 = 

io - 

0 = 

7 



9 

10 

- 

0 

~ 

0 

- 

0 

10 = 3 

10 = 3 

10 =a 

10 


V » = 3 fino alle 9 a. m. e persist. tutta la giorn. 

10 

11 

- 

0 

E 

1 

s 

1 

10 = 

8 Sa 

5 = 

8 

0.5 

Neve fusa. A 9* comincia 

11 

12 

s 

ì 

W 

2 

— 

0 

0 =*■• 

1 CuCì 

0 ss 

0 
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13 
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0 

— 

0 

— 

0 

0 ss» 

0 

0 
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13 

14 

— 

0 

— 

0 

— 

0 

6 S-CiCu= 

8 SCis 

10 = 
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14 

15 

— 

0 

SW 

1 

— 

0 

10 = 

10 Ss 

10 =» 

10 


A 9* @» 

15 

16 

- 

0 


0 

— 

0 

10 = 

10 =« 

10 = O 

10 

13.9 


16 

17 

— 

0 

— 

0 

— 

0 

10 ss» 

10 SCus 

10 = 

10 

4.1 

Neve fusa 

17 

18 

— 

0 

SW 

1 

— 

0 

10 CuS=- 

4 CuCì 

10 = 

8 • 

0.2 


18 

19 

— . 

0 

sw 

1 

— 

0 

10 = 3 

10 = 3 

10 = 3 

10 

0.9 


19 

20 

- 

0 

- 

0 

- 

0 

8 = 3 

1 Ci 3 

1 = 

3 



20 

21 

_ 

0 

_ 

0 

_ 

0 

9 CuS-CisP 

10 CuNs 

6 = 

8 



21 

22 

— 

0 

— 

0 

_ 

0 

3 S-CuCu-Ci 

10 SCu 

10 CuS 

8 



22 

23 

— 

0 

_ 

0 

SE 

1 

10 = 

10 3 

10 = 

10 

2.5 


23 

24 

— 

0 

— 

0 

— 

0 

10 SCu=° 

10 =• 

10 =o 

10 

2.5 


24 

25 


1 

s 

1 

s 

1 

10 SCuCi =° 

10 CuSCi 

5 s 

8 

0.2 


25 

26 

— 

0 ' 

NE 

1 

_ 

0 

10 = 3 

10 3 S 

10 ==» 

10 



26 

27 

— 

0 

— 

0 

_ ■ 

0 

10 =’ 

10 SCus 

10 = 

10 



27 

28 

— 

0 


0 

_ 

0 

10 ss 

10 3 

io = 

10 

1.3 

Neve fusa 

28 

29 

— 

0 

s 

1 

_ 

0 

5 CuCì s 

1 Ci s 

7 CuS-Ci ~ 

4 



29 

30 

— 

0 

N 

1 

N 

1 

9 NCuCu-Ci 

8 Cuti s 

1 s 

6 



30 

31 

— 
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~ 

0 

0 ss» 

1 3 

0 s 
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Frequenza relativa dei venti 




Stato del cielo: giorni 
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RIASSUNTO delle Osservazioni fatte nell’anno I9i| loro confronto coi valori normali. 


MESI 

Pressione atmosferica 

Temperatura 

Tensione del vapore 

Umidito relativa 

Precipitazioni in mm. 

Giorni con pioggia 

MESI 

Normale 

1908 

j Differenza 

Medi* 

Media dbllu massimb 

Media delle minimi; 
giornaliere 

Normale I 

| 

1908 

Differenza | 

Normale 

1908 

Differenza j 

Normale 

1908 

Differenza 

1 

il 

1908 

Differenza 

J Normale 

i 1908 

| Differenza 

1 Normale 

| 1908 

J Differenza ^ 

j Normale 1 

1908 

è 

Gennaio . 

739.17 

741.38 

1+2.21 

0.4 

1.0 

+0.6 

3.3 

! 3.8 

+0.5 

-2.2 

1-1.8 

+0.9 

3.8 

4.2 

+0.4 

83 

84 

+1 

48.7 

2.5 

-46.2 

7 

3 

-4 

Gennaio 

Febbraio. 

38.44 

37.58 

+0.86 

3.2 

4.5 

+1.3 

6.8 

8.5 

+1.7 

j 0.1 

+M 

+1.0 

3.9 

4.0 

+0.1 

76 

65 

—11 

29.3 

0.0 

—29.3 

5 

° 

—5 

Febbraio 

Marzo . . 

35.56 

36.18 

+0.62 

7.4 

6.0 ' 

-1.4 

h 

9.1 

-2.3 

4.0 

3.4 

-0.6 

5.0 

4.6 

—0.4 

68 

67 

_1 

68.3 

40.5 

. —27.8 

8 

4 

—4 

Marzo 

Aprile . . 

34.66 

32.49 

-2.17 

11.9 

j 1 0.2 


| 16.1 

! 13.6 

-2.5 

8.1 

7.0 

-1.1 

6.9 

5.8 

—LI 

65 

64 

—1 

114.0 

58.4 

—55.6 

12 

12 

0 

Aprile 

Maggio . 

35.62 

38.98 

+3.16 

16.1 

Ì8.0 

+1.9 

20.1 

21.7 

+1.6 

12.0 

14.1 

+2.1 

9.4 

1 9.3 

-0.1 

66 

61 

—5 

114.4 

161.4 

+47.0 

13 

7 

—6 

Maggio 

Giugno . 

37.76 

37.96 +0.20 

20.4 

20.9 

+0.5 

24.6 

'' 24.5 

-0.1 

! 15.9 

17.2 

+U 

11.6 

12.1 

+0.5 

64 

65 

+1 

83.6 

155.8 ! 

+72.2 

11 

13 

+2 

Giugno 

Luglio. . 

36.69 

36.63 

-0.06 

22.8 

22.0 

-0, 

27.3 

25.8 

-1.5 

18.3 

18.2 

-0.1 

12.7 

13.1 

+0.4 

61 

67 

+6 

62.8 

123.8 

+61.0 

9 

11 

+2 

Luglio 

Agosto. . 

37.31 

36.36 

—0.95 

21.9 

20.9 

-1.0 

25.5 

24.4 

-1.1 

17.8 

17.7 

-0.1 

12.6 

12.9 +0.3 

64 

72 

+8 

67.7 

53.5 

—14.2 

8 

IO 

+2 

Agosto 

Settembre 

38.02 

39.84 

+1.82 

18.3 

17.4 

-0.9 

22.4 

21.0 

-1.4 

14.6 

14.2 

-0.4 

11.1 

9.8 

-1.3 

70 

67 

—3 

60.0 

33.3 ' 

—26.7 

8 

4 

—4 

Settembre 

Ottobre . 

37.71 

42.08 

+4.37 

12.2 

13.2 +1.0 

15.7 

16.4 

+0.7 

9.2 

10.8 

+1.6 

8.7 

8.7 

0.0 

76 

78 

+2 

94.2 

62.8 

—31.4 

IO 

6 

-4 

Ottobre 

Novembre 

37.70 

39.48 

+1.78 

6.0 

5.2 

-0.8 

9.0 

8.3 

-0.7 

3.6 

2.9 

-0.7 

6.5 

5.3 

—1.2 

80 

80 

0 

69.9 

9.4 

-60.5 

9 

1 

—8 

Novembre 

Dicembre 

38.21 

38.02 

-0.19 

1.4 

2.3 +0.9 

[ 4.3 

4.1 

—0.2 1 

-0.9 1 

0.8 

+1.7 

4.7 

4.6 

—0.1 

81 

86 

+5 

40.0 

26.1 

—13.9 

7 

9 

+2 

Dicembre 

Anno . . 

737.15 

738.08 

+0.93 

11.8 

11.8 

0.0 

15.5 

15.1 

-0.4 

8.4 

8.8 

+0.4 

8.1 

7.9 

-0.2 

71 

71 

0.0 

852.$ 

727.5 

—125.4 

107 

79 

-28 

A„„. 


o stati calcolati dal Dott. Rizzo per il periodo 1866*1900. 

Valori estreitì 


Massimi 

Minimi 


Pressione atmosferica 


752.18 il 16 novembre 
716.75 il 19 aprile 


Temperatura 


il 28 giugno 
il 13 gennaio 


Tensione del vapore 


19,9 11 30 giugno 
1-0 l’il marzo 


98 il 3 gennaio 
IO 1’11 marzo 


87.8 il 29 maggio 


Massimi 

Minimi 


































































































